
SUPPLIES 

•12 EAST 25TH STR! 

Kearney, Nebraska 


BAUMAN'S 

•fiXF* 

SN >*. 































Form No. $-269 


Litho in U.S.A. 








AUTO-LITE SERVICE PARTS CATALOG 


DISTRIBUTORS AND COILS 


1 

Model 

Distributor 

Cap 

Rotor 

Contact Set 

Condenser 

Breaker 

Plate 

Bearings 

-! 

Vacuum 

Service 






Assembly 

(2 Used) 

Chamber 

Coil 


ALLSTATE 


1952 

52A, 52 4 cyl. 

- 1 -! 

IAT-4008A 

IAT-1041 

IAT-1016 

IGW-3028AS 

1AT-3076L 

IAT-2004L 

IG-579A 

IAT-2023LK 1 ICR-6005 

1952 

52A, 52 6 cyl. 

IAT-4007 

IAT-1003 

IAT-1016 

IGW-3028AS 

1AT-3076L 

1 AT-2004L 

IG-579A 

IAT-2023LE j tCR-6005 


CHRYSLER 


1938 

CIS 6 cyl. 

IGS-4010C-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028A 

IG-3927G 

IGS-2004E 

IG-579A 

VC-1039A 

*C R-3224J S 

1938 

C19 8 cyl. 

IGT-4001K-1 

IG P-1003 

IGP-1016B 

IGP-3028A 

IG-3927F 

IGT-2004A 

IG-579A 

VC-1039A 

•CR-3224JS 

1938 

C20 8 cyl. 

IGT-4001 F-1 

IGP-1003 

1G P-1016B 

IGP-3028A 

IG-3927F 

IGT-2004 

IG-579A 

VC-1039A 

*C R-3224J S 

1939 

C22 6 cyl. 

IGS-4102-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

1GP-3028ES 

IG-3927G 

IGS-3004A 

IG-579A 

VC-1039A 

•CR-3224JS 



IGS-4102D-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 

IGS-3004D 

IG-579A 

VC-1039A 


1939 

C23 8 cyl. 

IGT-4101-1 

IGP-1003 

1G P-1016B 

IGP-3028GS 

IG-3927F 

IGT-3004A 

IG-579A 

VC-1039A 

•CR-3224JS 



IGT-4101A-1 

IGP-1003 

IGP-1016B 

IGP-3028GS 

IG-3927F 

IGT-3004A 

IG-579A 

VC-1039A 


1939 

C24 8 cyl. 

IGT-4101B-1 

IGP-1003 

IGP-1016B 

IGP-3028GS 

IG-3927F 

IGT-3004 

IG-579A 

VC-1039A 

•CR-3224JS 

1940 

C25 6 cyl. 

1GS-4108A-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 

IGS-3004D 

IG-579A 

VC-1039A 

*CR-3224J S 



IGS-4108-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 

IGS-3004A 

IG-579A 

VC-1039A 


1940 

C26 8 cyl. 

IGT-4101A-2 

IGP-1003 

IGP-1016B 

IGP-3028GS 

IG-3927F 

IGT-3004A 

IG-579A 

VC-1039A 

•CR-3224JS 

1940 

C27 8 cyl. 

IGT-4101B-2 

IGP-1003 

IGP-1016B 

IGP-3028GS 

IG-3927F 

IGT-3004 

IG-579A 

VC-1039A 

‘CR-3224JS 

1941 

C28S, C28W 6 cyl. 

1 GS-4113-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 

IGS-3004A 

IG-579A 

VC-1039A 

tCR 3224JS 



1GS-4202-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 

IGS-3004A 

IG-579A 

VC-2082R 


1941 

C30N, C30K 8 cyl. 

IGT-4103-1 

IGP-1003 

IGP-1016B 

IGP-3028GS 

IG-3927F 

IGT-3004A 

IG-579A 

VC-1039A 

tCR-3224JS 

1941 

C33 8 cyl. 

IGT-4103A-1 

IGP-1003 

IGP-1016B 

IGP-3028GS 

IG-3927F 

IGT-3004 

IG 579A 

VC-1039A 

fCR-3224JS 

1942 

C34S, C34W 6 cyl. 

IGS-4202B-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 

IGS-3C04K 

IG-579A 

VC-2082R 

tC R-3224J S 



•IGS-4202C-1 

IGC-1107S 

1GS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 

IGS-3004K 

IG-579A 

VC-2082R 


1942 

C36N, C36K 8 cyl. 

IGT-4201B-1 

IGP-1003 

IGP-1016B 

IGP-3028GS 

IG-3927F 

IGT-3004C 

IG-579A 

VC-2117R 

FCR-3224JS 



•IGT-4201-1 

IGP-1003 

IGP-1016B 

IGP-3028GS 

IG-3927F 

IGT-3004A 

IG-579A 

VC-2117 R 


1942 

C37 8 cyl. 

IGT-4201B-1 

IGP-1003 

IGP-1016B 

IGP-3028GS 

IG-3927F 

IGT-3004C 

IG-579A 

VC-2117R 

tCR-3224JS 



•IGT-4201-1 

IGP-1003 

IGP-1016B 

IGP-3028GS 

IG-3927F 

IGT-3004A 

IG-579A 

VC-2117 R 


1946-48 

C38 6 cyl. 

IGS-4208A-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

1G-3927 G 

IGS-3004K 

IG-579A 

VC-2082R 

CR-4001 

1946-48 

C39 8 cyl. 

IGT-4201-1 

IGP-1003 

IGP-1016B 

IGP-3028GS 

IG-3927F 

IGT-3004A 

IG-579A 

VC-2117R 

CR-4001 

1949 

C45 6 cyl. 

IAP-4102C-1 

IAO-1003 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 

IAP-3004RD 

IG-579A 

VC-3147 

CR-4001 

1949 

C46, C47 8 cyl. 

IAR-4101-1 

IAR-1003 

IGP-1016B 

IGP-3028GS 

IG-3927F 

IAR-3004R 

IG-579A 

VC-3147 

CR-4001 

1950 

C48 6 cyl. 

IAP-4102C-1 

1 AO-1003 

IGS-1016B 

1G P-3028ES 

IG-3927G 

IAP-3004RD 

IG-579A 

VC-3147 

CR-4001 



IAT-4004 

IAT-1033 

IAU-1016A 

IGW-3028BS 

IAT-3076RA 

IAT-2004RA 

IG-579A 

IAT-2023RJ 


1950 

C49, C50 8 cyl. 

IAR-4101-1 

IAR-1003 

IGP-1016B 

IGP-3028GS 

1G-3927 F 

IAR-3004R 

IG-579A 

VC-3147 

CR-4001 

1951-52 

C51 6 cyl. 

IAT-4012 

IAT-1033 

IAU-1016A 

IGW-3028BS 

IAT-3076RA 

IAT-2004RA 

IG-579A 

IAT-2023RJ 

CR-4001 

1951 

C52, C53, C54, C55 8 cyl. 

IAZ-4001A 

IAR-1003 

IGP-1016B 

IGP-3028ZS 

IAU-3076LA 

IAZ-2004R 

±IG-579A 

IAZ-2023RA 

CR-6007 

1951-52 

C52, C53, C54, C55 8 cyl. 

1AZ-4001B 

IAR-1003 

IG P-101 SB 

IGP-3028ZS 

IAU-3076LA 

IAZ-2004R 

±IG-579A 

IAZ-2023RA 

CR-6007 


CROSLEY 


1940 

A 2 cyl. 

IGW-4142A 

IGB-1065B 

IGB-1002 

IGW-3028S 

IGB-1025 

IGB-1010 

IG-579A 


ICR-6005 

1946-48 

CC47 4 cyl. 

1GW-4181 

IGB-1241 

IGB-1239 

IGW-3028S 

IGB-1025E 

IGB-1010 

IG-579A 


JCR-6005 


IGW-41B1A 

IGB-1241 

IGB-1239 

IGW-3028S 

IGB-1025 

IGB-1010 

IG-579A 



1949 

CD 4 cyl. 

IGW-4181A 

IGB-1241 

IGB-1239 

IGW-3028S 

IGB-1025 

IGB-1010 

1 

IG-579A 


JCR-6005 


IGW-4181B 

IGB-1241 

IGB-1239 

IGW-3028S 

IGB-1025 

IGB-1010 

IG-579A 


1949-52 

CD 4 cyl. 

IGW-4181C 

IGB-1241 

IGB-1239 

IGW-3028S 

IGB-1025 

IGB-1010 

IG-579A 


tCR-6005 


DE SOTO 


1938 

S5 

IGS-4010-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028A 

IG-3927G 

IGS-2004 

IG-579A 

VC-1039A 

*CR-3224JS 



IGS-4010C-1 

IGC-1107S 

IGS-10166 

IGP-3028A 

IG-3927G 

IGS-20C4E 

IG-579A 

VC-1039A 


1939 

S6 

IGS-4102-1 

IGC-1107S 

IGS-1C16B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 

IGS-30C4A 

IG-579A 

VC-1039A 

‘CR-3224JS 



IGS-4102C-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 

IGS-3004A 

IG-579A 

VC-1039A 


1940 

S7 

IGS-4108-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 

IGS-3004A 

IG-579A 

VC-1039A 

•CR-3224JS 

1941 

S8C, S8S 

IGS-4113-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 

IGS-3004A 

IG-579A 

VC-1039A 

tC R-3224J S 



1 GS-4202-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 

1GS-3004A 

IG-579A 

VC-2082R 


1942 

S10C, S10S 

IGS-4202A-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 

IGS-3004M 

IG-579A 

VC-2082R 

tCR-3224JS 



•IGS-4202C-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 

IGS-3004K 

IG-579A 

VC-2082R 


1946-48 

S11 

IGS-4208-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 

IGS-3004M 

IG-579A 

VC-2082R 

CR-4001 

1949 

SI 3 

IAP-4102C-I 

1A 0-1003 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 

1A P-3004 RD 

IG-579A 

VC-3147 

CR-4001 

1950 

S14 

1A P-4102C-1 

IAO-1003 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 

IAP-3004RD 

IG-579A 

VC-3147 

CR-4001 



IAT-4004 

IAT-1033 

IAU-1016A 

IGW-3028BS 

IAT-3076RA 

IAT-2004RA 

IG-579A 

IAT-2023RJ 


1951-52 

SI 5 6 cyl. 

IAT-4012 

IAT-1033 

IAU-1016A 

IGW-3028BS 

IAT-3076RA 

IAT-2004RA 

IG-579A 

IAT-2023RJ 

CR-4001 

1952 

SI 7 8 cyl. 

IAZ-4002 

IAR-1003 

IGP-1016B 

IGP-3028ZS 

IAU-3076LA 

IAZ-2004R 

=*=l G-579A 

IAZ-2023RA 

CR-6007 


•Used with Cast Iron Pistons. fUse CE-2276S Bracket. ;Use IG-1944 Bracket. ‘Use CE-2229S Bracket. ±(1) iAZ-30 Bearing also used. 
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AUTO-LITE SERVICE PARTS CATALOG 


DISTRIBUTORS AND COILS 


Year 

- j 

Model 

Distributor 

Cap 

Rotor 

■— "-i 

Contact Set 

Condenser 

Breaker 

Plate 

Bearings 

Vacuum 

Service 


_l 






Assembly 

(2 Used) 

Chamber 

Coil 


DODGE 


1938 

D8 

IGS-4002A-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028A 

IG-3927G 


IG-579A 

VC-1039A 

‘CR-3224JS 

1938 

DIO 

IGS-4003C 1 

IGC-1107S 

IGS-1018B 


IG-3927G 


IG-579A 

VC-1039A 

‘CR-3224JS 

1939 

Dll, D11S 

IGS-4101A-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 


IG-3927G 


IG-579A 

VC-1039A 

•CR-3224JS 



IGS-4101C-1 

IGC-1107S 

IGS-1018B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 


IG-579A 

VC-1039A 

1940 

D14, D17 

IGS-4107-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IG P-3028 ES 

IG-3927G 


IG-579A 

VC-1039A 

•CR-3224JS 

1940 

D15, DIG, D16S 

IGS-4108A-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 


IG-579A 

VC-1039A 

‘CR-3224JS 



IGS-4108-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 


IG-579A 

VC-1039A 

1941 

D19 

IGS-4112-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

1G P-3028 ES 

IG-3927G 


IG-579A 

VC-1039A 

t CR-3224J S 



IGS-4203-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 


V ? w 

VC-2082R 

1941 

D20, D21 

IGS-4113-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 


1? 

VC-1039A 

ICR-3224JS 



IGS-4202-1 

IGC-1107S 

IGS-101GB 

IGP-3028ES 

IG-3927G 


1 ■ 

VC-2082R 

1942 

D22 

IGS-4203B-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 


IG-579A 

VC-2082R 

tCR-3224JS 



IGS-4203A-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 



VC-2082R 

1948-48 

D24 

IGS-4207A-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 


IG-579A 

VC-2082R 

CR-4001 

1949 

D29 

IGS-4207B-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 


IG-579A 

VC-2082R 

CR-4001 

1949 

D29 (Spec. Eq.), D30 

IAP-4103A-1 

IAO-1003 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 


IG-579A 

VC-3147 

CR-4001 

1950 

D33 

IGS-4207B-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 



VC-2082R 

CR-4001 



IAT-4003 ' 

IAT-1033 

IAU-1016A 

IGW-3028BS 

IAT-3076RA 



IAT-2023RG 




IAT-4011 

IAT-1033 

IAU-1016A 

IGW-3028BS 

IAT-3076RA 


IG-579A 

IAT-2023RG 


1950 

D33 (Spec. Eq.), D34 

IA P-4103A-1 

1 AO-1003 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 


IG-579A 

VC-3147 

CR-4001 


1 AT-4003 

IAT-1033 

IAU-1016A 


IAT-307GRA 


IG-579A 

IAT-2023RG 



IAT-4011 

IAT-1033 

IAU-1016A 




IG-579A 

IAT-2023RG 


1951-52 

D41, D42 

IAT-4011 

IAT-1033 

IAU-1016A 

IGW-3028BS 

IAT-3076RA 



IAT-2023RG 

CR-4001 


DODGE (Truck) 


1938 

RC, RD 

IGS-4010-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028A 

IG-3927G 

IGS-2004 

IG-579A 

VC-1039A 

•CR-3224JS 



IGS-4010B-2 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028A 

IG-3927G 

1GS-2004 

IG-579A 

VC-1039A 


1938 

RE 

IGC-4407D-1 

1GC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028A 

IG-3927C 

IGC-3012C 

IG-579A 


•CR-3224JS 



IGC-4407-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028A 

IG-3927C 

IGC-3012C 

IG-579A 



1938 

RF, RG 

IGC-4407-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028A 

IG-3927C 

IGC-3012C 

IG-579A 


•CR-3224JS 


(RF28 only) 

IGS-4010-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028A 

IG-3927G 

IGS-2004 

IG-579A 

VC-1039A 


1939 

TC 

IGS-4103-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 

IGS-3004 

IG-579A 

VC-1039A 

•CR-3224JS 



IGS-4103A-1 

IGD-1107S 

IGST016B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 

IGS-3004 

IG-579A 

VC-1039A 




IGS-4103B-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 

IGS-3004 

IG-579A 

VC-1039A 


lE; 

TE, TF, TG 

IGC-4501-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028FS 

IG-3927C 

IGC-2148A 

IG-579A 


•CR-3224JS 


TD, VD 

IGS-4101B-1 

IGCT107S 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 

IGS-3004 

IG-579A 

VC-1039A 

•CR-3224JS 

1940 

VC 

IGS-4109-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

1GP-3028ES 

IG-3927G 

IGS 3004 

IG-579A 

VC-1039A 

•CR-3224JS 

1940 

VD late 

IGS-4107-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 

IGS-3004B 

IG-579A 

VC-1039A 

•CR-3224JS 

1940 

VF, VM, VR, VS 

IGS-4108B-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 

IGS-3004 

IG-579A 

VC-1039A 

•CR-3224JS 



IGS-4108-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 

IGS-3004A 

IG-579A 

VC-1039A 


1940 

VG 

1GS-4108C-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

1G P-3028ES 

IG-3927G 

IGS-3004 

IG-579A 

VC-1039A 

•CR-3224JS 



IGS-4108A-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 

IGS-3004D 

IG-579A 

VC-1039A 


1941 

WC 

IGS-4111 -1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 

IGS-3004 

IG-579A 

VC-1039A 

•CR-3224JS 



IGS-4204-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 

IGS-3004 

IG-579A 

VC-2082R 


1941 

WD 

IGS-4112-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 

IGS-3004B 

IG-579A 

VC-1039A 

‘CR-3224JS 



IGS-4203-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 

IGS-3004B 

IG-579A 

VC-2082R 


1941 

WF, WFM, WG, WGM 

IGS-4113-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 

IGS-3004A 

IG-579A 

VC-1039A 

‘CR-3224JS 



IGS-4202-1 

IGC-1107S 

IGS-101GB 

IGP-3028ES 

IG-3927G 

IGS-3004A 

IG-579A 

VC-2082R 


1942 

WD20, 21 

IGS-4203A-1 

IGC-1107S 

IGS-101GB 

IGP-3028ES 

IG-3927G 

IGS-3004K 

IG-579A 

VC-2082R 

‘CR-3224JS 

1942-45 

WC, WD15 

1GS-4203B-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 

IGS-3004J 

IG-579A 

VC-2082R 

•CR-3224JS 

1942-47 

WF, WFM 

IGS-4202A-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 

IGS-3004M 

IG-579A 

VC-2082R 

‘CR-3224JS 

1942-47 

WG, WGM 

IGS-4202B-1 

iGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 

IGS-3004K 

IG-579A 

VC-2082 R 

‘CR-3224JS 

1946-47 

WC, WD15 

IGS-4203A-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 

1GS-3O04K 

IG-579A 

VC-2082R 

‘CR-3224JS 

1946-47 

WD20, 21 

IGS-4203B-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 

IGS-3004J 

IG-579A 

VC-2082R 

‘CR-3224JS 

1946-49 

WDX, B-1-PW 

IAD-4201-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028FS 

IGW-3139 

IAD-2004 

IG-579A 


+ CR-4070NS 

1947 

WF, WFM late 

1GS-4208-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 

IGS-3004M 

IG-579A 

VC-2082R 

•CR-3224JS 

1947 

WG, WGM late 

IGS-4208A-1 

1GC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 

1GS-3004 K 

IG-579A 

VC-2082R 

‘CR-3224JS 

1948 

B-1-B, C early 

IAP-4001-1 

IAO-1003 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 

IAP-3004R 

IG-579A 

VC-3147 

CR-4001 

U' 

B-1-D, DU, EU early 

1 AO-4002-1 

1 AO-1003 

IGS-101GB 

IGP-3028FS 

IG-3927K 

1 AO-2004 

IG-579A 


CR-4001 

frr® 

B-1-F, FM early 

IAO-4001-1 

IAO-1003 

1GS-1016B 

1GP-3028FS 

IG-3927K 

IAO-2004 

IG-579A 


CR-4001 

IttSI 

B-1-B, C; B-2-B, C 

1AP-4101 -1 

IAO-1003 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 

IAP-3004R 

IG-579A 

VC-3147 

CR-4001 


B-1-D, DU, EU; B-2-D 

IAO-4102-1 

IAO-1003 

IGS-1016B 

IGP-3028FS 

IG-3927K 

1 AO-2004 

IG-579A 


CR-4001 


B-1-F, FM; B-2-F, FM, G, GM 

IAO-4101-1 

IAO-1003 

1GS-1016B 

IGP-3028FS 

IG-3927K 

IAO-2004 

IG-579A 


CR-4001 

1949-50 

B-2-PW 

IAO-4102-1 

IAO-1003 

IGS-1016B 

IGP-3028FS 

IG-3927K 

IAO-2004 

IG-579A 


ICR-4070NS 


‘Use IG-1798S Bracket. tUse CE-2276S Bracket tUse 16-1944 Bracket. 


V." jjf; if- 2 |§ £ ■» 
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AUTO.LITE S C R V 1 C « PA11I C ATAtOS 


DISTRIBUTORS AND COILS 


Model 

Distributor 

Cap 

,_l 

1 

Rotor 1 

Contact Set 

Condenser 

Breaker 

Plate 

Bearings 

Vacuum 

Service 






Assembly 

(2 Used) 

Chamber 

Coil 


DODGE (Truck) (Continued) 


1950 

B-1-DU, EU late 

1 AY-4002-1 
IAY-4003-1 

IAT-1033 1 

IAT-1033 

IAU-1016A 

IAU-1016A 

IGW-3028DS 1 
IGW-3028DS 

IAT-3076LA 1 
IAT-3076LA 

1 AY-1004 
IAY-1004 

IG-579A 

IG-579A 

... | 

CR-4001 

1950 

B-2-B, C late 

IAT-4003A 

IAT-1033 

IAU-1016A 

IGW-3029BS 

IAT-3076RA 

IAT-2004RA 

IG-579A 

IAT-2023RK 

CR-4001 

1950 

B-2-D, PW late 

IAY-4002-1 

IAT-1033 

IAU-1016A 

IGW-3028DS 

IAT-3076LA 

IAY-1004 

IG-579A 


CR-4001 

1950 

B-2-F, FM, G, GM late 

1 AY-4001 -1 

IAT-1033 

IAU-1016A 

IGW-3028DS 

IAT-3076LA 

IAY-1004 

IG-579A 


CR-4001 

1951-52 

B-3-B, C 

IAT-4011 

IAT-1033 

IAU-1016A 

IGW-3028BS 

1AT-3076RA 

IAT-2004RA 

IG-579A 

1AT-2023RG 

CR-4001 

1951-52 

B-3-D, DU. EU 

IAY-4003-1 

IAT-1033 

IAU-1D16A 

IGW-3028DS 

IAT-3076LA 

IAY-1004 

IG-579A 


CR-4001 

1951-52 

B-3-F, FM, G, GM 

IAY-4004-1 

IAT-1033 

IAU-1016A 

IGW-3028DS 

IAT-3076LA 

IAY-1004 

IG-579A 


CR-4001 

1951-52 

B-3-PW 

IAY-4003A-1 

IAT-1033 

IAU-1016A 

IGW-3028DS 

IAT-3076LA 

IAY-1004 

IG-579A 


CR-4001 


FRAZER 


1947 

F47, F47C 

IGS-4211 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028JS 

IG-2671 K 

IGS-3004L 

IG-579A 

VC-2082 A 

+CR-4097S 

1948 

F485, F486 

IGS-4211 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028JS 

IG-2671 K 

IGS-3004L 

IG-579A 

VC-2082A 

{CR-4097S 


IGS-4214 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028JS 

IG-2671 K 

IGS-3004LC 

IG-579A 

VC-2082A 

1949-51 

All Models 

IGS-4214 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IG P-3028JS 

IG-2671 K 

IGS-3004LC 

IG-579A 

VC-2082A 

T CR-4097S 
tCR-6005 


HENRY J 


1951-52 

5130, 5140, 52A, 52 4 cyl. 

IAT-4008A 

IAT-1041 

IAT-1016 

IGW-3028AS 

IAT-3076L 

IAT-2004L 

IG-579A 

1 IAT-2023LK 

<CR-6005 

1951-52 

5130,5140, 52A, 52 6 cyl. 

1 AT-4007 

IAT-1003 

IAT-1016 

IGW-3028AS 

IAT-3076L 

1AT-2004 L 

IG-579A 

IAT-2023LE 

TCR-6005 


HUDSON 


1938 

80, 81,112 6 cyl. 

IGW-4104A 

IGB-1240 

IGB-1239 

IGW-3028S 

IGB-1025J 

IGB-1010 

IG-579A 


♦CR-3224JS 

1938 

82, 83 6 cyl. 

IGW-4103A 

IGB-1240 

IGB-1239 

IGW-3028S 

IGB-1025J 

IGB-1010 

IG-579A 


♦CR-3224JS 

1938 

84, 85, 86, 87 8 cyl. 

IGP-4008A 

IG-1325 

IG-1576 

IGP-3028A 

IG-2671 

IGP-2004A 

IG-579A 


*CR-3224JS 

1939 

90,98 6 cyl. 

IGW-4125A 

IGB-1240 

IGB-1239 

IGW-3028LS 

IGB-1025J 

IGW-1010 

IG-579A 


♦CR-3224JS 



IGW-4202A 

IGB-1240 

IGB-1239 

IGW-3028LS 

IGB-1025J 

IGW-1010 

IG-579A 



1939 

91 6 cyl. 

IGW-4202A 

IGB-1240 

IGB-1239 

IGW-3028LS 

IGB-1025J 

IGW-1010 

IG-579A 


♦CR-3224JS 

1939 

92, 93 6 cyl. 

IGW-4126A 

IGB-1240 

IGB-1239 

IGW-3028LS 

IGB-1025J 

IGW-1010 

IG-579A 


*CR-3224JS 



IGW-4201A 

IGB-1240 

IGB-1239 

IGW-3028LS 

IGB-1025J 

IGW-1010 

IG-579A 



1939 

94, 95, 96, 97 8 cyl. 

IGP-4008A 

IG-1325 

IG-1576 

IGP-3028A 

IG-2671 

IGP-2004A 

IG-579A 


*C R-3224J S 

1940 

40,41,42,43, 48 6 cyl. 

IGW-4203 

IGB-1240 

IGB-1239 

IGW-302SLS 

IGW-3075C 

IGW-1010 

IG-579A 

VC-2060D 

‘CR-3224JS 

1940 

44, 45, 46, 47 8 cyl. 

IGP-4008A 

IG-1325 

IG-1576 

IGP-3028A 

IG-2671 

IGP-2004A 

IG-579A 


♦CR-3224JS 

1941 

10,11,12,13, 18 6 cyl. 

IGW-4203A 

IGB-1240 

IGB-1239 

IGW-3028LS 

IGW-3075C 

IGW-1010 

IG-579A 

VC-2060 D 

CR-4098S 

1941 

14.15,17 8 cyl. 

IGP-4008A 

IG-1325 

IG-1576 

IGP-3028A 

IG-2671 

IGP-2004A 

IG-579A 


^*CR-3224JS 

1942 

20, 21, 22 6 cyl 

IGW-4203A 

IGB-1240 

IGB-1239 

IGW-3028LS 

IGW-3075C 

IGW-1010 

IG-579A 

VC-2060D 

CR-4098S 

1942 

24, 25, 27 

IGP-4008A 

IG-1325 

IG-1576 

IGP-3028A 

IG-2671 

IG P-2004A 

IG-579A 


rCR-3224JS 

1946 

51, 52, 58 6 cyl. 

IGW-4203A 

IGB-1240 

IGB-1239 

IGW-3028LS 

IGW-3075C 

IGW-1010 

IG-579A 

VC-2060 D 

CR-4098S 

1946 

53, 54 8 cyl. 

IGP-4008A 

IG-1325 

IG-1576 

IGP-3028A 

IG-2671 

IGP-2004A 

IG-579A 


“*CR-3224JS 



IGP-4008B 

IG-1325 

IG-1576 

IGP-3028A 

IG-2671 

IGP-2004A 

IG-579A 



1947 

71, 72 6 cyl. 

IGW-4203A 

IGB-1240 

IGB-1239 

IGW-3028LS 

IGW-3075C 

IGW-1010 

IG-579A 

VC-2060 D 

CR-4098S 

1947 

73,74 8 cyl. 

IGP-4008B 

IG-1325 

IG-1576 

IGP-3028A 

IG-2671 

IGP-2004A 

IG-579A 


y*CR-3224JS 

1948 

481, 482 6 cyl. 

IGS-4213-1 

1GC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 

IGS-3092RB 

IG-579A 

VC-2082R 

{CR-4097S 

1948 

483, 484 8 cyl. 

IGT-4204A-1 

IGP-1003F 

IGP-1016B 

IGP-3028GS 

IG-3927F 

IGT-3004D 

IG-579A 

VC-2117 R 

JCR-4097S 

1949 

491, 492 6 cyl. 

IGS-4213-1 

IGC-1107S 

IGS-10I6B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 

IGS-3092RB 

IG-579A 

VC-2082R 

JCR-4097S 



IGS-4213A-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 

IGS-3092RB 

IG-579A 

VC-2082R 


1949 

493, 494 8 cyl. 

IGT-4204A-1 

IGP-1003F 

IGP-1016B 

IGP-3028GS 

IG-3927F 

IGT-3004D 

IG-579A 

VC-2117R 

{CR-4097S 



IGT-4204B-1 

IGP-1003F 

IGP-1016B 

IGP-3028GS 

IG-3927F 

IGT-3004E 

IG-579A 

VC-2117 R 


1950 

500, 50T 6 cyl. 

1 AT-4002 

IAT-1003 

IAT-1016 

IGW-3028BS 

IAT-3076R 

IAT-2004R 

IG-579A 

IAT-2023RD 

CR-6012A 

1950 

501, 502 6 cyl. 

IGS-4213A-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 

IGS-3092RB 

IG-579A 

VC-2082 R 

ACR-6012A 

1950 

503, 504 8 cyl. 

IGT-4204B-1 

IGP-1003F 

IG P-10168 

IGP-3028GS 

IG-3927F 

IGT-3004E 

IG-579A 

VC-2117 R 

ACR-6012A 

1951-52 

3A, 4A, 11 A, 3B, 4B, 11H 6 cyl. 

IAT-4009 

IAT-1033 

IAT-1016A 

IGW-3028BS 

IAT-3076R 

IAT-2004R 

IG-579A 

IAT-2023RD 

CR-6012A 

1951-52 

5A,6A, 7A,5B, 6B, 7B 6 cyl. 

IAT-4009A 

IAT-1033 

IAT-1016A 

IGW-3028BS 

IAT-3076R 

IAT-2004R 

IG-579A 

IAT-2023RN 

CR-6012A 

1951-52 

8A, 8B 8 cyl. 

IGT-4204B-1 

IGP-1003F 

IG P-1016B 

IGP-3028GS 

IG-3927F 

IGT-3004E 

IG 579A 

VC-2117R 

CR-6012A 


KAISER 


1947 K100 K101 IG$-4211 IGC-1107S IGS-1016B 1GP-3028JS IG-2671K IGS-3004L 

1948 K481 K482 IGS-4211 IGC-1107S IGS-1016B IGP-3028JS IG-2671 K IGS-3004L 

IGS-4214 IGC-1107S IGS-1016B IGP-3028JS IG-2671 K IGS-3004LC 

1949-51 All Models IGS-4214 IGC-1107S IGS-1016B IGP-3028JS IG-2671K IGS-3004LC 

jllse IG-1944 Bracket. i CR-4097S Service Coil & IG-1944 Bracket used on early production. *Use IG-1798S Bracket. 

XI § Also requires CE-1227S plate. 

(I i§g 
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AUTO-LITE SERVICE PARTS CATALOG 


DISTRIBUTORS AND COILS 


Year 

Model 

Distributor 

Cap 

Rotor 

Contact Set 

Condenser 

Breaker 

Plate 

Assembly 

Bearings 
(2 Used) 

Vacuum 

Chamber 

Service 

Coil 

NASH 

« 










1938 

3810 6 cyl. 

IGC-4276 

♦IGC-4415 

IG-1323 

®IGC-1123B 

IG-1320 

IGS-1016B 

IGP-3028A 

IGP-3028A 

IG-2671 

IG-2671 

IGC-3012 

1GC-3012 

IG-579A 

IG-579A 


IG-4095 

1938 

3820 6 cyl. 

ICE-4018 

IGE-1003L 

IGE-10I6 

IGP-3028BS 

^IG-2671 

IGE-2004 

IG-579A 


A tCE-4404 

1938 

3880 8 cyl. 

IGK-4102 

IGK-1003 

IGK-1016 

IGP-3028BS 

^IG-2671 

IGK-2004 

IG-579A 


A tCE-4404 

1939 

3910 6 cyl. 

IGS-4104 

♦IGS-4104X 

IGC-1107S 

®IGC-1123B 

IGS-1016B 

IGS-1016X 

IGP-3028ES 

IGP-3028ES 

IG-2671 F 
IG-2671F 

IGS-3092R 

IGS-3092R 

IG-579A 

IG-579A 

VC-1039A 

VC-1039A 

IG-4095 

'1939 

3920 6 cyl. 

1G E-4019A 

IGE-1003L 

IGE-1016 

J GP-3028BS 

^IG-2671 

IGE-2004 

IG-579A 


A ICE-4404 

1939 

3980 8 cyl. 

IGK-4102 

IGK-1003 

IGK-1016 

IGP-3028BS 

^IG-2671 

IGK-2004 

IG-579A 


A JCE-4404 

1940 

4010 6 cyl. 

IGS-4104 

‘IGS-4104X 

IGC-1107S 

IGC-11238 

IGS-1016B 

IGS-1016X 

IGP-3028ES 

IGP-3028ES 

IG-2671 F 
IG-2671 F 

IGS-3092R 

IGS-3092R 

IG-579A 

IG-579A 

VC-1039A 

VC-1039A 

IG-4095 

1G-4096 

1940 

4020 6 cyl. 

IGE-4019A 

IGE-1003L 

IGE-1016 

IGP-3028BS 

^IG-2671 

IGE-2004 

IG-579A 


A CE-4025 

1940 

4080 8 cyl. 

IGK-4102 

IGK-1003 

IGK-1016 

IGP-3028BS 

^IG-2671 

IGK-2004 

IG-579A 


A CE-4025 

1941 

4100 6 cyl. 

IGE-4024 

IGE-1003 

IGE-1016 

IGP-3028BS 

A IG-2671 

IGE-2004 

IG-579A 


A C E-4025 

1941 

4180 8 cyl. 

IGK-4102 

IGK-1003 

IGK-1016 

IGP-3028BS 

A IG-2671 

IGK-2004 

IG-579A 


A CE-4025 

1942 

4260 6 cyl. 

1GS-4205 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-2671 F 

IGS-3092RA 

IG-579A 

VC-2082R 

’CR-3224JS 

1942 

4280 8 cyl. 

IGT-4202 

IG P-1003 

IGP-1016B 

IGP-3028GS 

IG-3927F 

IGT-3004B 

IG-579A 

VC-2117R 

•CR-3224JS 

1940 

4640 6 cyl. 

IGW-4184 

IGW-4184A 

IGB-1240 

IGB-1240 

IGB-1239 

IGB-1239 

IGW-3028S 

1GW-3028S 

IGB-1025J 

IGB-1025J 

IGB-1010 

1 SB-1010 

IG-579A 

IG-579A 

VC-4015 

VC-4015 

‘CR-3224JS 

1946 

4660 6 cyl. 

IGS-4205A 

IGS-4205B 

IGC-1107S 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

IGP-3028ES 

IG-2671 F 
IG-2671 F 

IGS-3092RA 

IGS-3092RA 

IG-579A 

IG-579A 

VC-2082 R 
VC-2082R 

•CR-3224JS 

1947 

4740 6 cyl. 

IGW-4184A 

IGB-1240 

IGB-1239 

IGW-3028S 

IGB-1025J 

IGB-1010 

IG-579A 

VC-4015 

•CR-3224JS 

1947 

4760 6 cyl. 

1GS-4205B 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3C28ES 

IG-2671F 

IGS-3092RA 

IG-579A 

VC-2082R 

•CR-3224JS 

1948 

4840 6 cyl. 

IGC-4512 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028FS 

IG-2671 

IGC-2148D 

IG-579A 

VC-4015 

CR-6005 

1948 

4860 6 cyl. 

IGS-4205B 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-2671 F 

IGS-3092RA 

IG-579A 

VC-2082 R 

CR-6005 


PACKARD 


1938 

1601,1602 8 cyl. 

IGT-4007 

IGT-4007A 

1G P-1003 
IGP-1003 

IGP-1016B 

IGP-1016B 

IGP-3028LS 

IGP-3028LS 

IG-2671J 
IG-2671J 

IGT-2030A 

IGT-2030B 

IG-579A 

IG-579A 

IGT-2029 

IGT-2053L 

CR-3224VS 

1938 

1603,1604,1605 8 cyl. 

IGT-4006 

11GT-1039 

IGP-1016B 

IGP-3028A 

IG-3927F 

IGT-2004D 

IG-579A 

IGT-2053R 

■CE-3186KS 

1939 

1700 6 cyl. 

IGS-4013 

IGS-4201 

IGC-1107S 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGS-1016B 

IGP-3028LS 

IGP-3028JS 

IG-2671K 
IG-2671K 

IGS-2044B 

IGS-3004L 

IG-579A 

IG-579A 

IGT-2053L 

VC-2082 

CR-3224VS 

1939 

1701,1702 8 cyl. 

IGT-4007A 

IGP-1003 

IGP-1016B 

IGP-3028LS 

IG-2671 J 

IGT-2030B 

IG 579A 

IGT-2053L 

CR-3224VS 

1939 

1703, 1704,1705 8 cyl. 

IGT-4006A 

; 1GT-1039 

IGP-1016B 

IGP-3028A 

IG-3927F 

1 GT - 2004 D 

IG-579A 

IGT-2053R 

CE-3224LS 

1940 

1800 6 cyl. 

IGW-4143 

IGW-4143A 

IGC-4503 

IGB-1240 

IGB-1240 

IGC-1107S 

IGB-1239 

IGB-1239 

IGS-1016B 

IGW-3028S 

IGW-3028S 

IGP-3028FS 

IGW-3128A 

IGW-3128A 

IGW-3128 

IGB-1010 

IGB-1010 

IGC-2148 

IG-579A 

IG-579A 

IG-579A 


CR-3224VS 

1940 

1801,1802 8 cyl. 

IGP-4501 

IGP-4501A 

IGP-1003 

IGP-1003 

IGP-1016B 

IGP-1016B 

IGP-3028KS 

IGP-3028KS 

IG-2671 K 
IG-2671K 

IGP-2046 

IG P-2046 

IG-579A 

IG-579A 


CR-3224VS 

1940 

1803,1804, 1805 8 cyl. 

1GT-4102 

IGP-1003 

IGP-1016B 

IGP-3028MS 

IG-2671 J 

1 GT-3030 

IG-579A 

IGT-2053L 

CE-3224RS 

1941 

1900 6 cyl. 

IGC-4505 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028FS 

IGW-3128 

IGC-2148 

IG-579A 

VC-2060 K 

CR-3224VS 

CE-3224US 

1941 

1901 8 cyl. 

IGP-4502 

IGP-4502A 

IGP-1003 

IGP-1003 

IG P-1016B 
IGP-1016B 

IGP-3028KS 

IGP-3028KS 

IG-2671 K 
IG-2671K 

IGP-2046 

IGP-2046 

IG-579A 

IG-579A 

VC-2060G 

VC-2060G 

CR-3224VS 

CE-3224US 

1941 

1903 8 cyl. 

IGT-4102 

IGP-1003 

IGP-1016B 

IGP-3028MS 

IG-2671 J 

IGT-3030 

IG-579A 

IGT-2053L 

CE-3224RS 

CE-3224ABS 

1941 

1950 6 cyl. 

IGC-4505 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028FS 

IGW-3128 

IGC-2148 

IG-579A 

VC-2060 K 

ICE-3224US 

1941 

1951,1952 8 cyl. 

IGP-4502A 

IGP-1003 

IGP-1016B 

IGP-3028KS 

IG-2671 K 

IGP-2046 

IG-579A 

VC-2060G 

ICE-3224US 

1942 

2000 6 cyl. 

IGC-4505 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028FS 

IGW-3128 

IGC-2148 

IG-579A 

VC-2060K 

ICE-3224US 

1942 

2001,2002 8 cyl. 

IGP-4502A 

IGP-1003 

IGP-1016B 

IGP-3028KS 

IG-2671 K 

IGP-2046 

IG-579A 

VC-2060G 

+CE-3224US 

1942 

2003,2004,2005 8 cyl. 

IGT-4102 

IGT-4203 

IGP-1003 

IGP-1003 

1G P-101 SB 
IGP-1016B 

IGP-3028MS 

IGP-3028MS 

IG-2671 J 
IG-2671J 

IGT-3030 

IGT-3030 

IG-579A 

IG-579A 

IGT-2053L 
VC-2117L 

CE-3224ABS 

1946-47 

2100 6 cyl. 

IGC-4505 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-302BFS 

IGW-3128 

IGC-2148 

IG-579A 

VC-2060K 

f CE-3224US 

1946-47 

2101,2102 8 cyl. 

IGP-4502A 

IGP-1003 

IGP-1016B 

IGP-3028KS 

IG-2671 K 

IGP-2046 

IG-579A 

VC-2060G 

TCE-3224US 

1946 47 

2103, 2104, 2105 8 cyl. 

IGT-4203 

IGP-1003 

IGP-1016B 

IGP-3028MS 

IG-2671 J 

IGT-3030 

IG-579A 

VC-2117L 

tC E-3224US 

1948-49 

2202, 2232 8 cyl. 

IGP-4502B 

IGP-1003 

IGP-1016B 

IGP-3028KS 

IG-2671 K 

IGP-2046 

IG-579A 

VC-2060N 

CR-4001A 

1948 49 

2206, 2213, 2226, 2233 8 cyl. 

IGT-4203 

IGP-1003 

IGP-1016B 

IGP-3028MS 

IG-2671 J 

IGT-3030 

1G-579A 

VC-2117L 

CR-4001A 

1949 50 

2301,2302, 2311,2322, 2332 8 cyl. 

IGP-4502B 

IGP-1003 

IGP-1016B 

IGP-3028KS 

IG-2671 K 

IGP-2046 

IG-579A 

VC-2060N 

CR-4001A 

1949-50 

2306, 2313, 2326, 2333 8 cyl. 

IGT-4203 

IGP-1003 

IGP-1016B 

IGP-3028MS 

IG-2671J 

IGT-3030 

IG-579A 

VC-2117L 

CR-4001A 

1951-52 

24th, 25th Series 200,300,400 

IGP-4502C 

IGP-1003 

IGP-1016B 

IGP-3028KS 

IG-2671 K 

IGP-2046 

IG-579A 

VC-2060P 

CR-4001A 


tUse IG-1944 Bracket -Two used ;IGT-1040 CaD Cover also required. ‘Use CE-2229S Bracket. |Use CE-227GS Bracket. "Use CE-256S Bracket. 

®IGC-1124 Cap Cover also required. ‘For models with oil bath air cleaner. 









AUTO-LITE SERVICE PARTS CATALOG 

DISTRIBUTORS AND COILS 


Year 

Model 

Distributor 

Cap 

Rotor 

Contact Set 

Condenser 

Breaker 

Plate 

Assembly 

Bearings 
(2 Used) 

Vacuum 

Chamber 

^ Service 

Coil 

PLYM 

iOUTH 




1938 

P5, P6 1 

IGS-4003B-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028A 

IG-3927G 

IGS-2004 

IG-579A 

VC-1039A 

•CR-3224JS 

1939 

P7, P8 

IGS-4103-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 

IGS-3004 

IG-579A 

VC 1039A 

•CR-3224JS 



IGS-4103A-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 

IGS-3004 

IG-579A 

VC-1039A 


1940 

P9, P10 

IGS-4109-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 

IGS-3004 

IG-579A 

VC-1039A 

*CR-3224JS 

1941 

P11, P12 

IGS-4111-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 

IGS-3004 

IG-579A 

VC-1039A 

‘CR-3224JS 



IGS-4204-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 

IGS-3004 

IG-579A 

VC-2082R 


1942 

P14 

IGS-4203A-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

1G-3927G 

IGS-3004K 

IG-579A 

VC-2082R 

TCR-3224J S 



•IGS-4203B-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 

IGS-3004J 

IG-579A 

VC-2082R 



a 

•IGS-4203C-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 

IGS-3004N 

IG-579A 

VC-2082R 


1946-48 

P15 

IGS-4207-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

1G-3927G - 

IGS-3004 

IG-579A 

VC-2082R 

CR-4001 

1949 

P17 

IGS-4207B-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 

IGS-3004B 

IG-579A 

VC-2082R 

CR-4001 

1949 

P18 

IAP-4103-1 

1 AO-1003 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

1G-3927G 

IAP-3004R 

IG-579A 

VC-3147 

CR-4001 



IAP-4103A-1 

1 AO-1003 

IGS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 

IAP-3004RE 

IG-579A 

VC-3147 

CR-4001 

1950 

P19 

IGS-4207B-1 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IG P-3028ES 

IG-3927G 

IGS-3004B 

IG-579A 

VC-2082R 

CR-4001 



IAT-4003 

IAT-1033 

IAU-1016A 

IGW-3028BS 

IAT-307GRA 

IAT-2004RA 

IG-579A 

IAT-2023RG 


1950 

P20 

IAP-4103A-1 

IAO-1003 

1GS-1016B 

IGP-3028ES 

IG-3927G 

IAP-3004RE 

IG-579A 

VC-3147 

CR-4001 



IAT-4003 

IAT-1033 

IAU-1016A 

IGW-3028BS 

IAT-3076RA 

IAT-2004RA 

IG-579A 

* 1 AT-2023RG 


1951-52 

P22, P23 

IAT-4011 

IAT-1033 

IAU-1016A 

IGW-3028BS 

IAT-3076RA 

1AT-2004 R A 

IG-579A 

IAT-2023RG 

CR-4001 


STUDEBAKER 


1938 

7A, 8A 6 cyl. 

IGW-4101 

IGB-1240 

IGB-1239 

IGW-3028S 

IGB-1025 

IGB-1010 

IG-579A 

VC-4004 

*1G-3033ZS 

1939 

G 6 cyl. 

IGW-4131 

IGB-1240 

IGB-1239 

IGW-3028S 

IGB-1025 

IGB-1010 

IG-579A 

VC-4011 

+CE-3264S 

1939 

9A 6 cyl. 

IGW-4101 

IGB-1240 

IGB-1239 

IGW-3028S 

IGB-1025 

IGB-1010 

IG-579A 

VC-4004 

*1G-3033ZS 

1940 

2G 6 cyl. 

IGW-4131 

IGB-1240 

IGB-1239 

IGW-3028S 

IGB-1025 

IGB-1010 

IG-579A 

D VC-4011 

+CE-3224US 

1940 

10A 6 cyl. 

IGW-4101 

IGB-1240 

IGB-1239 

IGW-3028S 

IGB-1025' 

IGB-1010 

IG-579A 

VC-4004 

•CR-3224JS 

1941 

3G 6 cyl. 

IGW-4154 

IGB-1240 

IGB-1239 

IGW-3028S 

IGB-1025 

IGB-1010 

IG-579A 

VC-4011 

CR-3224WS 

1941 

7C 8 cyl. 

IGH-4029 

0IGH-1O29A 

IGH-1041 

IGC-3028S 

IGW-3075C 

IGH-2831 

IG-579A 

VC-4012 

"CR-3224JS 

1941 

11A 6 cyl. 

IGW-4101 

IGB-1240 

IGB-1239 

IGW-3028S 

IGB-1025 

IGB-1010 

IG-579A 

VC-4004 

CR-3224VS-1 

1942 

4GB cyl. 

IGW-4154 

IGB-1240 

IGB-1239 

IGW-3028S 

IGB-1025 

IGB-1010 

IG-579A 

VC-4011 

CR-3224WS 



IGC-4801 

IGC-1107S 

IGS-1016 

IGP-3028FS 

IG-2671 

IGC-2148D 

IG-579A 

VC-4011 


1942 

12A 6 cyl. 

IGW-4101 

IGB-1240 

IGB-1239 

IGW-3028S 

IGB-1025 

IGB-1010 

IG-579A 

VC-4004 

CR-3224VS-1 



IGC-4802 

IGC-1107S 

IGS-1016 

IGP-3028FS 

IG-2671 

IGC-2148D 

IG-579A 

VC-4004 


1942 

8C 8 cyl. 

1G H-4101 

0IGH-1O29A 

IGH-1041 

IGC-3028S 

IGH-3076 

1GH-2071 

IG-579A 

VC-4012 

♦CR-3224JS 

1946 

5G 6 cyl. 

IGC-4801 

IGC-1107S 

IGS-1016 

IGP-3028FS 

IG-2671 

IGC-2148D 

IG-579A 

VC-4011 

CR-3224WS 

1947 

6G 6 cyl. 

JGC-4805 

IGC-1107S 

IGS-1016 

IG P-3028F S 

IG-2671 

IGC-2148D 

IG-579A 

VC-4011 

CR-6007 

1947 

14A 6 cyl. 

IGC-4802 

IGC-1107S 

IGS-1016 

IGP-3028FS 

IG-2671 

IGC-2148D 

IG-579A 

VC-4004 

CR-6007 

1948 

7G 6 cyl. 

IGC-4805 

IGC-1107S 

IGS-1016 

IGP-3028FS 

IG-2671 

IGC-2148D 

IG-579A 

VC-4011 

CR-6007 

1948 

15A 6 cyl. 

IGC-4802 

IGC-1107S 

IGS-1016 

IGP-3028FS 

IG-2671 

IGC-2148D 

IG-579A 

VC-4004 

CR-6007 

1949 

8G 6 cyl. 

IGC-4805 

IGC-1107S 

IGS-1016 

IGP-3028FS 

IG-2671 

IGC-2148D 

IG-579A 

VC-4011 

CR-6007 

1949 

16A 6 cyl. 

IGC-4802 

IGC-1107S 

IGS-1016 

IGP-3028FS 

IG-2671 

IGC-2148D 

IG-579A 

VC-4004 

CR-6007 

1950 

9G 6 cyl. 

IGC-4805 

IGC-1107S 

IGS-1016 

IGP-3028FS 

IG-2671 

IGC-2148D 

IG-579A 

VC-4011 

CR-6007 



1 AT-4001 

IAT-1003 

IAT-1016 

IGW-3028AS 

IAT-3076L 

1 AT-2004L 

IG-579A 

IAT-2023LJ 

CR-6007 

1951-52 

10G, 12G 6 cyl. 

IAT-4010 

IAT-1033 

IAU-1016A 

IGW-3028AS 

IAT-3076L 

IAT-2004L 

IG-579A 

IAT-2023LJ 

CR-6007 


STUDEBAKER (Truck) 


1938-39 

K-5 

IGW-4101 

IGB-1240 

IGB-1239 


IGB-1025 

IGB-1010 

IG-579A 


"IG-3033ZS 

1938-40 

K-10, K-15, K-15B 



IGB-1239 


IGB-1025 

IGB-1010 

IG-579A 


+IG-3245S 

1938-40 

K-15M 

IGW-4101 


IGB-1239 

IGW-3028S 

IGB-1025 

IGB-1010 

IG-579A 


♦CR-3033XS 

1941-42 

M5, M15 

IGW-4154 


IGB-1239 

IGW-3028S 

IGB-1025 

IGB-1010 

IG-579A 


CR-3224WS 

1941-42 

MIG 

IGW-4101 

IGB-1240 

IGB-1239 

IGW-3028S 

IGB-1025 

IGB-1010 

IG-579A 


CR-3224VS-J 

1945-46 

M5 

IGW-4154 

IGB-1240 

IGB-1239 

IGW-3028S 

IGB-1025 

IGB-1010 

IG-579A 

VC-4011 

CR-3224WS 







IG-2671 

IGC-2148D 

IG-579A 

VC-4011 


1946-48 

Ml6, M17 


IGB-1240 

IGB-1239 



IGB-1010 

IG-579A 


CR-3224VS-1 






IG-2671 

IGC-2148D 

IG-579A 



1947-48 

M5. M15 

IGC-4805 

IGC-1107S 

IGS-1016 

IGP-3028FS 

IG-2671 

IGC-2148D 

IG-579A 

VC-4011 

CR-3224WS 

JCR-6005 

1949-50 

R5, R15 

IGC-4805 

IGC-1107S 

IGS-1016 

IGP-3028FS 

IG-2671 

IGC-2148D 

IG-579A 

VC-4011 







IAT-2004L 

IG-579A 

IAT-2023U 

. 

■ETESjI 

R16, R17 





IG-2671 

IGC-2148D 

IG-579A 



1951-52 

R5, R15 

IAT-4010 

IAT-1033 

1AU-1016A 

IGW-302BAS 

IAT-3076L 

IAT-2004L 

IG-579A 

IAT-2023LJ 



€ 


Use CE-2229S Bracket. 
fUse CE-2276S Bracket. 


+Use CE-1243S Bracket. 
♦Use CE-1248S Bracket. 



D VC-4009 user) on early production. IUse IG-1944 Bracket. 

QIGH-30 Cap Cover also required. *Used with Cast Iron Pistons. 
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AUTO- LITE SERVICE PARTS CATALOG 


DISTRIBUTORS AND COILS 


Year 

Model ■ 

Distributor 

Cap 

Rotor 

Contact Set 

Condenser 

Breaker 

Plate 

Bearings 

Vacuum 

Service 







Assembly 

(2 Used) 

Chamber 

Coil 


WILLYS 


1938 

38 4 cyl. 

IGS-4007 

IG-1324 

IG-1657R 

IGP-3028LS 

IG-2671K 

IGS-2044 

IG-579A 

1GT-2029 

•CR-6005 

1939 

39 4 cyl. 

IGS-4007B 

IG-1324 

IG-1657R 

IGP-3028LS 

IG-2671K 

IGS-2044D 

IG-579A 

IGT-2029 

•CR-6005 


IGW-4129 

IGB-1241A 

IGB-1239 

IGW-3028S 

IGB-1025 

IGB-1010 

IG-579A 

®VC-4010 


1939 

48 4 cyl. 

IGS-4007B 

IG-1324 

IG-1657R 

IGP-3028LS 

IG-2671K 

IGS-2044D 

IG-579A 

IGT-2029 

* C R-6005 


IGW-4129A 

IGB-1241 

IGB-1239 

IGW-3028S 

IGB-1025 

IGB-1010 

IG-579A 

®VC-4010 


1940 

4-40 4 cyl. 

IGW-4129 

IGB-1241A 

IGB-1239 

IGW-3028S 

IGB-1025 

IGB-1010 

IG-579A 

VC-4010 

•CR-6005 

1940 

4-40 Panel 4 cyl. 

IGW-4129A 

IGB-1241 

IGB-1239 

IGW-3028S 

IGB-1025 

IGB-1010 

IG-579A 

VC-4010 

•CR-6005 

1941 

4-41 4 cyl. 

IGW-4129 

IGB-1241A 

IGB-1239 

IGW-3028S 

IGB-1025 

IGB-1010 

IG-579A 

VC-4010 

•CR-6005 

1942 

4-42 4 cyl. 

IGW-4129 

IGB-1241 A 

IGB-1239 

IGW-3028S 

IGB-1025 

IGB-1010 

IG-579A 

VC-4010 

•CR-6005 

1942-45 

MB (!4-4x4) Built for 

U. S. Gov. 4 cyl. 

IGC-4705 

IG-1324 

IG-1657R 

IGP-3028FS 

IGW-3139 

IGC-2148C 

IG-579A 


JCR-4070NS 


§1 AD-4008 

IG-1324D 

IG-1657R 

IGP-3028FS 

IGW-3139 

1 AD-2004 

IG-579A 


{CR-6005 

1945-49 

CJ-2, CJ-2A 4 cyl. 

IGW-4177-1 

IGB-1241 

IGB-1239 

IGW-3028S 

IGB-1025 

IGB-1010 

1G-579A 


♦CR-3033XS 


§1 AD-4008 

IG-1324D 

1G-1657 R 

IGP-3028FS 

IGW-3139 

1 AD-2004 

IG-579A 





IGW-4189 

IGB-1241A 

IGB-1239 

IGW-3028S 

IGB-1025 

IGB-1010 

IG-579A 



1946-50 

4-63 (Station Wagon) 
and 4VJ (Jeepster) 

IGW-4129 

IGB-1241A 

IGB-1239 

IGW-3028S 

IGB-1025 

IGB-1010 

IG-579A 

VC-4010 

•CR-6005 


IGW-4189 

IGB-1241A 

IGB-1239 

IGW-3028S 

IGB-1025 

IGB-1010 

IG-579A 

VC-4010 

t CR-6005 

1947-50 

2T, 4T (4-63) 4 cyl. 

IGW-4189 

1GB-1241A 

IGB-1239 

IGW-3028S 

IGB-1025 

IGB-1010 

IG-579A 

VC-4018 

•CR-6005 

tCR-6005 

1948-50 

6-63 (Station Sedan) 

1GC-4513 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028FS 

IG-2671 

IGC-2148D 

IG-579A 

VC-2060G 

•CR-6005 


IGC-4514 

IGC-1107S 

IGS-1016B 

IGP-3028FS 

IG-2671 

IGC-2148D 

IG-579A 

VC-2060G 

tC R-6005 

1949-52 

CJ-3A 4 cyl. 

§IAD-4008 

IG-1324D 

IG-1657R 

IGP-3028FS 

IGW-3139 

1 AD-2004 

IG-579A 


tCR-6005 


IGW-4189 

IGB-1241 A 

IGB-1239 

IGW-3028S 

IGB-1025 

IGB-1010 

IG-579A 



1950-51 

4-73, 4VJ, 2T, 4T 4 cyl. 

IGW-4189A 

1 GB-1241 A 

IGB-1239 

IGW-3028S 

IGB-1025 

IGB-1010 

IG-579A 

•VC-4010A 

JCR-6005 


IAT-4008 

1 AT-1041 

IAT-1016 

IGW-3028AS 

IAT-3076L 

1AT-2004 L 

IG-579A 

IAT-2023LD 

1950-51 

6-73 6 cyl. 

IGC-4514 

IGC-1107S 

■ GS-1016B 

IGP-3028FS 

IG-2671 

IGC-2148D 

IG-579A 

VC-2060G 

{CR-6005 


IAT-4007 

IAT-1003 

IAT-1016 

IGW-3028AS 

IAT-3076L 

IAT-2004L 

IG-579A 

IAT-2023LE 


1952 

4-75, 2T, 4T 4 cyl. 

IAT-4008 

IAT-1041 

IAT-1016 

IGW-3028AS 

IAT-3076L 

IAT-2004L 

IG-579A 

IAT-2023LD 

{CR-6005 

1952 

6-75 6 cyl. 

IAT-4007 

IAT-1003 

IAT-1016 

IGW-3028AS 

IAT-3076L 

IAT-2004L 

IG-579A 

IAT-2023LE 

{CR-6005 

1952 

6-85 6 cyl. 

IAT-4007A 

IAT-1003 

IAT-1016 

IGW-3028AS 

IAT-3076L 

IAT-2004L 

IG-579A 

IAT-2023LE 

{CR-6005 


§Dust proof distributor. 

{Use IG-1944 Bracket. 

•VC-4018A used on 2T and 4T. 

•Use IG-1798S Bracket. 

♦Use CE-1248S Bracket. 

•Use IG-1798S Bracket. 

®VC-4007 used on early production. 

CONTi 

ACT SETS 



IGC-3028S CONTACT SET* 

IGP-3028ES (Continued) 

IGP-3028KS CONTACT SET* 

IGW-3028BS CONTACT SET 

Used on 

Hudson 1948-50 

Used on 

Used on 

Studebaker 1938-42 

Nash 1939-40,1942 and 1946-48 

Plymouth 1939-42 and 1946-50 

Packard 1940-42 and 1946-52 

Chrysler 1950-52 

De Soto 1950-52 

IGP-3028A CONTACT SET 

IGP-3028LS CONTACT SET* 

Dodge 1950-52 

Used on 

IGP-3028FS CONTACT SET 

Used on 

Dodge (Truck) 1950-52 

Chrysler 1938 

Used on 

Packard 1938-39 

Hudson 1950-52 

De Soto 1938 

Dodge (Truck) 1939 and 1946-50 

Willys 1938-39 

Plymouth 1950-52 

Dodge 1938 

Dodge (Truck) 1938 

Nash 1948 

Packard 1940-42 and 1946-47 

IGP-3028MS CONTACT SET 

IGW-3028DS CONTACT SET 

Used on 

Hudson 1938-42 and 1946-47 

Studebaker 1942 and 1946-50 

Used on 

Nash 1938 

Studebaker(Truck)1945-50 

Packard 1940-42 and 1946-50 

Dodge (Truck) 1950-52 

Packard 1938-39 

Willys 1942-52 

IGP-3028ZS CONTACT SET 

IGW-3028LS CONTACT SET 

Plymouth 1938 



IGP-3028GS CONTACT SET 

Used on 

Hudson 1939-42 and 1946-47 

IGP-3028BS CONTACT SET* 

Used on 

Chrysler 81951-52 

Used on 

Chrysler 1939-42 and 1946-50 

De Soto 81952 

IGW-3028S CONTACT SET 

Nash 1938-41 

Hudson 1948-52 


Used on 


Nash 1942 

IGW-3028AS CONTACT SET 

Crosley 1940 and 1946-52 

IGP-3028ES CONTACT SET 


Used on 

Hudson 1938 

Used on 

IGP-3028JS CONTACT SET 

Allstate 1952 

Nash 1946-47 

Chrysler 1939-42 and 1946-50 

Used on 

Henry J 1951-52 

Packard 1940 

De Soto 1939-42 and 1946-50 

Frazer 1947-51 

Studebaker 1950-52 

Studebaker 1938-42 

Dodge 1939-42 and 1946-50 

Kaiser 1947-51 

Studebaker(Truck) 1951-52 

Studebaker (Truck) 1938-42 and 1945-47 

Dodge (Truck) 1939-42 & 1944-50 

Packard 1939 

Willys 1950-52 

Willys 1939-42 and 1945-52 


•Not Illustrated. 
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AUTO-LITE SERVICE PARTS CATALOG 


IAO-1003 DISTRIBUTOR CAP 
Used on 

Chrysler 1949-50 
De Soto 1949-50 
Dodge 1949-50 
Dodge (Truck) 1948-50 
Plymouth 1949-50 


IAR-1003 DISTRIBUTOR CAP 
Used on 

Chrysler 1949-52 
De Soto 8 1952 


IAT-1003 DISTRIBUTOR CAP 

Used on 

Allstate (6) 1952 
Henry J (6)1951-52 
Hudson 1950 
Studebaker 1950 
Studebaker(Truck)1950 
Willys 1950-52 


IAT-1033 DISTRIBUTOR CAP 
Used on 

Chrysler 1950-52 
De Soto 1950-52 
Dodge 1950-52 
Dodge (Truck) 1950-52 
Hudson 1951-52 
Plymouth 1950-52 
Studebaker1951-52 
Studebaker(Truck)1951-52 


DISTRIBUTORS AND COILS 


CAPS AND CAP COVERS 


IAT-1041 DISTRIBUTOR CAP 

Used on 

Allstate (4)1952 
Henry J (4)1951-52 
Willys 1950-52 

IG-1323 DISTRIBUTOR CAP 

Used on 

Nash 1938 


IG-1324 DISTRIBUTOR CAP 
Used on 

Willys 1938-39 and 1942-45 

IG-1324D DISTRIBUTOR CAP* 
Used on 

Willys 1942-52 

IG-1325 DISTRIBUTOR CAP 
Used on 

Hudson 1938-42 and 1946-47 


IGB-1065B DISTRIBUTOR CAP* 
Used on 

Crosley 1940 

IGB-1240 DISTRIBUTOR CAP 

Used on 

Hudson 1938-47 
Nash 1946-47 
Packard 1940 
Studebaker 1938-42 
Studebaker(Truck)1938-48 


IGB-1241 DISTRIBUTOR CAP 
Used on 

Crosley 1946-52 
Willys 1939-49 


IGB-1241 A DISTRIBUTOR CAP 

Used on 

Willys 1939-52 


IGC-1107S DISTRIBUTOR CAP 
Used on 

Chrysler 1938-48 
De Soto 1938-48 
Dodge 1938-50 

Dodge (Truck) 1938-42 and 1944-47 

Frazer 1947-51 

Hudson 1948-50 

Kaiser 1947-51 

Nash 1939-42 and 1946-47 

Packard 1939-47 

Plymouth 1938-50 

Studebaker 1942-50 

Studebaker(Truck)1945-50 

Willys 1948-51 


IGC-1123B DISTRIBUTOR CAP* 
Used on 

Nash 1938-40 


IGC-1124 COVER* 

Used on 

Nash 1938-40 


IGE-1003 DISTRIBUTOR CAP* 
Used on 

Nash 1941 

1GE-1003L DISTRIBUTOR CAP* 
Used on 

Nash 1938-40 

IGH-30 COVER* 

Used on 

Studebaker 1941-42 

IGH-1029A DISTRIBUTOR CAP* 
Used on 

Studebaker 1941-42 

IGK-1003 DISTRIBUTOR CAP* 
Used on 

Nash 1938-41 

IGP-1003 DISTRIBUTOR CAP 
Used on 

Chrysler 1938-42 and 1949-48 

Nash 1942 

Packard 1938-42 and 1946-52 

IGP-1003F DISTRIBUTOR CAP* 
Used on 

Hudson 1948-52 

IGT-1039 DISTRIBUTOR CAP 
Used on 

Packard 1938-39 

IGT-1040 COVER 

Used on 

Packard 1938-39 


CONDENSERS 


IAT-3076L CONDENSER 

IG-2671 CONDENSER 

IG-3927F CONDENSER 

IGB-1025E CONDENSER 

Used on 

Used on 

JJsed on 

Used on 

Allstate 1952 

Hudson 1938-42 and 1946-47 

Chrysler 1938-42 and 1946-49 

Crosley 1946-48 

Henry J 1951-52 

Nash 1938-41 and 1948 

Hudson 1948-52 

Studebaker 1950-52 

Studebaker 1942 and 1946-50 

Nash 1942 

IGB-1025J CONDENSER 

Studebaker(Truck)1949-52 

Studebaker(Truck)1945-50 

Packard 1938-39 

Used on 

Willys 1950-52 

Willys 1948-51 


Hudson 1938-39 

Nash 1946-47 

IAT-3076LA CONDENSER 

Used on 

Dodge (Truck) 1950-52 

IG-2671F CONDENSER 

IG-3927G CONDENSER 

Used on 

1GH-3076 CONDENSER 

Used on 

Nash 1939-40,1942 and 1946-48 

Chrysler 1938-50 

De Soto 1938-51 

Used on 

Studebaker 1942 

IAT-3076R CONDENSER 

Dodge 1938-51 

Dodge (Truck) 1938-48 

IGW-3075C CONDENSER 

Used on 

IG-2671J CONDENSER 

Hudson 1948-50 

Used on 

Hudson 1950-52 

Used on 

Plymouth 1938-50 

Hudson 1940-42 and 1946-47 


Packard 1938-42 and 1946-50 

Studebaker 1941 

IAT-3076RA CONDENSER 


IG-3927K CONDENSER 

IGW-3128 CONDENSER 

Chrysler 1950-52 

De Soto 1950-52 

Dodge 1950-52 

Dodge (Truck) 1950-52 

Plymouth 1950-52 

IG-2671 K CONDENSER 

Used on 

Used on 

Used on 

Frazer 1947-51 

Kaiser 1947-50 

Packard 1939-42 and 1946-52 

Willys 1938-39 

Dodge (Truck) 1948-50 

IGB-1025 CONDENSER 

Used on 

Crosley 1940 and 1946-52 

Packard 1940-42 and 1946-47 

IGW-3128A CONDENSER 

Used on 

Packard 1940 


IAU-3076LA CONDENSER 


Nash 1935-37 

IGW-3139 CONDENSER 

Used on 

IG-3927C CONDENSER 

Studebaker 1938-42 

Used on 

Chrysler 81951-52 

Used on 

Studebaker(Truck)1938-49 

Dodge (Truck) 1946-49 

De Soto 81952 

Dodge(Truck)1938-39 

Willys 1939-42 and 1945-52 

Willys 1942-52 
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Not Illustrated. 







AUTO-LITE SERVICE PARTS CATALOG 

DISTRIBUTORS AND COILS 


CONDENSERS 




IGB-1025E 


IGB-1025J IGH-3076 IGW-3075C 


IGW-3128 IGW-3128A IGW-3139 










AUTO-LITE SERVICE PARTS CATALOG 

_ DISTRIBUTORS AND COILS _ 

ROTORS 



IGS-J016B IGE-1016 IGP-1016B 



IGS-1016B ROTOR 

Used on 

Chrysler 1938-50 

De Soto 1938-51 

Dodge 1938-51 

Dodge (Truck) 1938-50 

Frazer 1987-51 

Hudson 1948-50 

Kaiser 1947-51 

Nash 1938-41 and 1946-48 

Packard 1939-42 and 1946-50 

Plymouth 1938-50 

Willys 1948-51 

IGS-1016X ROTOR* 

Used on 

Nash 1939-40 









AUTO-LITE SERVICE PARTS CATALOG 

_ DISTRIBUTORS AND COILS _ 

BREAKER PLATES 



IGT-3004A 






IAD-2004 BREAKER PLATE ASSEMBLY* 
Used on 

Dodge (Truck) 1946-49 
Willys 1942-52 

I AO-2004 BREAKER PLATE ASSEMBLY* 
Used on 

Dodge (Truck) 1948-50 

IAP-3004R BREAKER PLATE 
ASSEMBLY* 

IAP-1004R PLATE-LOWER 
IGS-1092RS PLATE-UPPER 
Used on 

Dodge(Truck) 1948-50 
Plymouth 1949 


IAP-3004RE BREAKER PLATE 
ASSEMBLY* 

IAP-1004RE PLATE-LOWER 
IGS-1092RS PLATE-UPPER 
Used on 

Dodge 1949-50 
Plymouth 1949-50 


IAR-3004R BREAKER PLATE 
ASSEMBLY* 

IAR-1004R PLATE-LOWER 
IGT-1048RS PLATE-UPPER 
Used on 

Chrysler 1949-51 


IAP-3004RA BREAKER PLATE 
ASSEMBLY* 

IA P-1004RA PLATE-LOWER 
IGS-1092RS PLATE-UPPER 
Used on 

Dodge 1949-51 
Plymouth 1949-50 

IAP-3004RD BREAKER PLATE 
ASSEMBLY* 

IAP-1004RD PLATE-LOWER 
IGS-1092RS PLATE-UPPER 
Used on 

Chrysler 1949-50 
De Soto 1949-50 


IAT-2004L BREAKER PLATE 
ASSEMBLY* 

Used on 

Allstate 1952 
Henry J1951-52 
Studebaker 1951-52 
Studebaker(Truck)1949-52 
Willys 1950-52 


IAT-2004R BREAKER PLATE 
ASSEMBLY 

Used on 

Hudson 1950-52 


IAT-2004RA BREAKER PLATE 
ASSEMBLY 

Used on 

Chrysler 1950-52 
De Soto 1950-52 
Dodge 1950-52 
Dodge (Truck) 1949-52 
Plymouth 1950-52 


IGC-2148 BREAKER PLATE 
ASSEMBLY* 

Used on 

Packard 1940-42 and 1946-47 

IGC-2148A BREAKER PLATE 
ASSEMBLY* 

Used on 

Dodge (Truck) 1939 


I AY-1004 BREAKER PLATE* 
Used on 

Dodge (Truck) 1949-52 


IAZ-2004R BREAKER PLATE 
ASSEMBLY* 

Used on 

Chrysler 1951-52 
De Soto 8 1952 


IGB-1010 BREAKER PLATE* 

Used on 

Crosley 1940 and 1946-52 
Hudson 1938 
Nash 1946-47 
Packard 1940 
Studebaker 1938-42 

Studebaker (Truck) 1938-42 and 1946-48 
Willys 1939-52 


IGC-2148C BREAKER PLATE 
ASSEMBLY* 

Used on 

Willys 1942-45 

IGC-2148D BREAKER PLATE 
ASSEMBLY* 

Used on 

Nash 1948 

Studebaker 1942 and 1946-50 
Studebaker(Truck)1945-50 
Willys 1948-51 

IGC-3012 BREAKER PLATE 
ASSEMBLY* 

Used on 

Nash 1938 

IGC-3012C BREAKER PLATE 
ASSEMBLY* 

Used on 

Dodge (Truck) 1938-39 


*Not Illustrated. 
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AUTO-LITE SERVICE PARTS CATALOG 


DISTRIBUTORS AND COILS 

BREAKER PLATES (Continued) 


IGE-2004 BREAKER PLATE 
ASSEMBLY* 

Used on 

Nash 1938-41 


IGH-2071 BREAKER PLATE 
ASSEMBLY* 

Used on 

Studebaker 1942 


IGH-2831 BREAKER PLATE 
ASSEMBLY* 

Used on 

Studebaker 1941 


IGK-2004 BREAKER PLATE 
ASSEMBLY* 

Used on 

Nash 1938-41 


IGP-2004A BREAKER PLATE 
ASSEMBLY* 

Used on 

Hudson 1938-42 and 1946-47 


IGP-2046 BREAKER PLATE 
ASSEMBLY* 

Used on 

Packard 1940-42 and 1946-52 

IGS-2004 BREAKER PLATE 
ASSEMBLY* 

IGS-1004 Plate-Lower 
IGS-1012S Plate-Upper 
Used on 

De Soto 1938 
Dodge 1938 
Dodge (Truck) 1938 
Plymouth 1938 

IGS-2004A BREAKER PLATE 
ASSEMBLY* 

IGS-1004A Plate-Lower 
IGS-1012S Plate-Upper 
Used on 

Dodge 1938 

IGS-2004E BREAKER PLATE 
ASSEMBLY* 

IGS-1004E PLATE-Lower 
IGS-1012S Plate-Upper 
Used on 

Chrysler 1938 
De Soto 1938 

IGS-2044 BREAKER PLATE 
ASSEMBLY* 

IGS-1044 Plate-Lower 
IGS-1046S Plate-Upper 
Used on 

Wlllys 1938 

IGS-2044B BREAKER PLATE 
ASSEMBLY* 

IGS-1044B Plate-Lower 
IGS-1046S Plate-Upper 
Used on 

Packard 1939 


IGS-2044D BREAKER PLATE 
ASSEMBLY* 

IGS-1044D Plate-Lower 
IGS-1046S Plate-Upper 
Used on 

Wlllys 1939 


IGS-3004 BREAKER PLATE 
ASSEMBLY 

IGS-1004 Plate-Lower 
IGS-1082RS Plate-Upper 
Used on 

Dodge (Truck)1939-41 
Plymouth 1939-41 and 1946-48 


IGS-3004A BREAKER PLATE 
ASSEMBLY* 

IGS-1004E Plate-Lower 
IGS-1082RS Plate-Upper 
Used on 

Chrysler 1939-41 
De Soto 1939-41 
Dodge 1940-41 
Dodge (Truck) 1939-42 


IGS-3004B BREAKER PLATE 
ASSEMBLY* 

IGS-1004A Plate-Lower 
IGS-1082RS Plate-Upper 
Used on 

Dodge 1939-41 and 1949-50 
Dodge (Truck) 1940-41 
Plymouth 1949-50 


IGS-3004D BREAKER PLATE 
ASSEMBLY* 

IGS-1004G Plate-Lower 
IGS-1082RS Plate-Upper 
Used on 

Chrysler 1939-40 
Dodge 1940 
Dodge(Truck) 1940 


IGS-3004J BREAKER PLATE 
ASSEMBLY* 

IGS-1004L Plate-Lower 
IGS-1032RS Plate-Upper 
Used on 

Dodge 1942-48 

Dodge (Truck) 1942 and 1945-47 
Plymouth 1942 


IGS-3004K BREAKER PLATE 
ASSEMBLY* 

IGS-1004M Plate-Lower 
IGS-1082RS Plate-Upper 
Used on 

Chrysler 1942 and 1946-48 
De Soto 1942 
Dodge 1942 

Dodge (Truck) 1942 and 1944-47 
Plymouth 1942 


IGS-3004L BREAKER PLATE 
ASSEMBLY* 

IGS-1044B Plate-Lower 
IGS-1082LS Plate-Upper 
Used on 

Frazer 1947-48 
Kaiser 1947-48 
Packard 1939 

IGS-3004LC BREAKER PLATE 
ASSEMBLY* 

IGS-1044C Plate-Lower 
IGS-1082LS Plate-Upper 
Used on 

Frazer 1948-51 
Kaiser 1949-50 

IGS-3004M BREAKER PLATE 
ASSEMBLY* 

IGS-1004J Plate-Lower 
IGS-1082RS Plate-Upper 
Used on 

De Soto 1942 and 1946-48 
Dodge (Truck) 1942 and 1944-47 

IGS-3004N BREAKER PLATE 
ASSEMBLY* 

IGS-1004D Plate-Lower 
IGS-1082RS Plate-Upper 
Used on 

Plymouth 1942 

IGS-3092R BREAKER PLATE 
ASSEMBLY* 

IGS-1004F Plate-Lower 
IGS-1092RS Plate-Upper 
Used on 

Nash 1939-40 

IGS-3092RA BREAKER PLATE 
ASSEMBLY* 

IGS-1004J Plate-Lower 
IGS-1092RS Plate-Upper 
Used on 

Nash 1942 and 1946-48 

IGS-3092RB BREAKER PLATE 
ASSEMBLY* 

IGS-1004N Plate-Lower 
IGS-1092RS Plate-Upper 
Used on 

Hudson 1948-50 

IGT-2004 BREAKER PLATE 
ASSEMBLY* 

IGT-1004 Plate-Lower 
IGT-1012S Plate-Upper 
Used on 

Chrysler 1938 

IGT-2004A BREAKER PLATE 
ASSEMBLY* 

IGT-1004A Plate-Lower 
IGT-1012S Plate-Upper 
Used on 

Chrysler 1938 

IGT-2004D BREAKER PLATE 
ASSEMBLY* 

IGT-1004D Plate—Lower 
IGT-1012S Plate-Upper 
Used on 

Packard 1938-39 


IGT-2030A BREAKER PLATE 
ASSEMBLY* 

IGT-1030A Plate-Lower 
IGT-1031S Plate-Upper 
Used on 

Packard 1938 


IGT-2030B BREAKER PLATE 
ASSEMBLY* 

IGT-1030B Plate-Lower 
IGT-1031S Plate-Upper 
Used on 

Packard 1938-39 


IGT-3004 BREAKER PLATE 
ASSEMBLY* 

IGT-1004 Plate-Lower 
IGT-1048RS Plate-Upper 
Used on 

Chrysler 1939-41 


IGT-3004A BREAKER PLATE 
ASSEMBLY 

IGT-1004A PLATE-Lower 
IGT-1048RS Plate-Upper 
Used on 

Chrysler 1939-42 and 1946-48 


IGT-3004B BREAKER PLATE 
ASSEMBLY* 

IGT-1004 Plate-Lower 
IGT-1048RS Plate-Upper 
Used on 

Nash 1942 


IGT-3004C BREAKER PLATE 
ASSEMBLY* 

IGT-1004 E Plate-Lower 
IGT-1048RS Plate-Upper 
Used on 

Chrysler 1942 


IGT-3004D BREAKER PLATE 
ASSEMBLY* 

IGT-1004F Plate-Lower 
IGT-1048RS Plate-Upper 
Used on 

Hudson 1948-49 


IGT-3004E BREAKER PLATE 
ASSEMBLY* 

IGT-1004G Plate-Lower 
IGT-1048RS Plate-Upper 
Used on 

Hudson 1949-52 


IGT-3030 BREAKER PLATE 
ASSEMBLY* 

IGT-1030C Plate-Lower 
IGT-1048LS Plate-Upper 
Used on 

Packard 1940-42 and 1946-50 


IGW-1010 BREAKER PLATE* 
Used on 

Hudson 1939-42 and 1946-47 


Not Illustrated. 





AUTO-LITE SERVICE PARTS CATALOG 

_ DISTRIBUTORS AND COILS _ 

VACUUM CHAMBERS 



IAT-2023RF 


VC-2060K 


VC-1039A 


IAT-2023LD VACUUM CHAMBER 
Used on 

Willys 1950-52 

IAT-2023LE VACUUM CHAMBER 
Used on 

Allstate (6)1952 
Henry J1951-52 
Willys 1950-52 

IAT-2023U VACUUM CHAMBER 
Used on 

Studebaker 1950-52 
Studebaker(Truck) 1949-52 

IAT-2023LK VACUUM CHAMBER 
Used on 

Allstate (4) 1952 
Henry J1951-52 

IAT-2023RD VACUUM CHAMBER 
Used on 

Hudson 1950-52 

IAT-2023RG VACUUM CHAMBER 
Used on 

Dodge 1950-52 
Dodge (Truck) 1951-52 
Plymouth 1950-52 

IAT-2023RJ VACUUM CHAMBER 
Used on 

Chrysler 1950-52 
De Soto 1950-52 

IAT-2023RK VACUUM CHAMBER 
Used on 

Dodge(Truck)1950 


IAT-2023RN VACUUM CHAMBER 
Used on 

Hudson 1951-52 

IAZ-2023RA VACUUM CHAMBER 
Used on 

Chrysler 1951-52 
DeSoto 8 1952 

IGT-2029 VACUUM CHAMBER 
Used on 

Packard 1938 
Willys 1938-39 

IGT-2053L VACUUM CHAMBER 
Used on 

Packard 1938-42 

IGT-2053R VACUUM CHAMBER 
Used on 

Packard 1938-39 

VC-1039A VACUUM CHAMBER 
Used on 

Chrysler 1938-41 
De Soto 1938-42 
Dodge 1938-41 
Dodge (Truck) 1938-41 
Nash 1939-40 
Plymouth 193B-42 

VC-2060D VACUUM CHAMBER 
Used on 

Hudson 1940-42 and 1946-47 


VC-2060G VACUUM CHAMBER 
Used on 

Packard 1941-42 and 1946-47 
Willys 1948-51 


VC-2060K VACUUM CHAMBER 
Used on 

Packard 1941-42 and 1946-47 

VC-2060N VACUUM CHAMBER 
Used on 

Packard 1948-50 

VC-2060P VACUUM CHAMBER 
Used on 

Packard 1951-52 

VC-2082 VACUUM CHAMBER 
Used on 

Packard 1939 

VC-2082A VACUUM CHAMBER 
Used on 

Frazer 1948-51 
Kaiser 1947-51 

VC-2082R VACUUM CHAMBER 
Used on 

Chrysler 1941-42 and 1946-48 
DeSoto 1941-42 and 1946-48 
Dodge 1941-42 and 1946-50 
Dodge (Truck) 1941-42 and 1944-47 
Hudson 1948-50 
Nash 1942 and 1946-48 
Plymouth 1941-50 

VC-2117L VACUUM CHAMBER 
Used on 

Packard 1942 and 1946-50 

VC-2117R VACUUM CHAMBER 
Used on 

Chrysler 1942 and 1946-48 
Hudson 1943-52 
Nash 1942 


VC-3147 VACUUM CHAMBER 
Used on 

Chrysler 1949-50 

De Soto 1949-50 

Dodge 1949-50 

Dodge (Truck) 1948-50 

Plymouth 1949-50 

VC-4004 VACUUM CHAMBER 
Used on 

Studebaker 1938-42 and 1947-49 

Studebaker (Truck) 1938-42 and 1946-50 

VC-4010 VACUUM CHAMBER 
Used on 

Willys 1939-42 and 1946-50 

VC-4010A VACUUM CHAMBER 
Used on 

Willys 1950-51 

VC-4011 VACUUM CHAMBER 
Used on 

Studebaker 1939-50 

Studebaker(Truck) 1941-50 

VC-4012 VACUUM CHAMBER 
Used on 

Studebaker 1941-42 

VC-4015 VACUUM CHAMBER 
Used on 

Nash 1946-48 

VC-4018 VACUUM CHAMBER 
Used on 

Willys 1947-50 




AUTO- LITE SERVICE PARTS CATALO 

DISTRIBUTORS AND COILS 


IGNITION COILS AND BRACKETS 



Coil Data on Next Page. 









AUTO-LITE SERVICE PARTS CATALOG 

_ DISTRIBUTORS AND COILS _ 

IGNITION COILS AND BRACKETS 


CE-3186KS IGNITION COIL 


CR-3224JS IGNITION COIL 


Used on 

Bracket 

Used on 

Bracket 

Packard 1938 

CE-256S 

Chrysler 1938-42 

CE-2229S 



De Soto 1938-42 

CE-2229S 



Dodge 1938-40 

CE-2229S 

CE-3224ABS IGNITION COIL 


Dodge 1941-42 

CE-2276S 

Used on 

Bracket 

Dodge (Truck) 1938-47 

CE-2229S 

Packard 1941-42 


Hudson 1938-40 

IG-1798S 



Hudson 1941-47 

{IG-1798S 



Nash 1942-47 

CE-2229S 

CE-3224LS IGNITION COIL 


Plymouth 1938-41 

CE-2229S 

Used on 

Bracket 

Plymouth 1942 

CE-2276S 

Packard 1939 


Studebaker 1940-42 

CE-2229S 



(Also requires CE-1227S Plate. 


CE-3224RS IGNITION COIL 


CR-3224VS IGNITION COIL 


Used on 

Bracket 

Used on 


Packard 1940 

Packard 1941 


Packard 1938-41 




CR-3224VS-1 IGNITION COIL 


CE-3224US IGNITION COIL 

Bracket 

Used on 

Studebaker 1941-42 


Used on 

Packard 1941 

Studebaker(Truck)1941-48 



Packard 1941-47 

Studebaker 1940 

CE-2276S 

CE-1243S 

CR-3224WS IGNITION COIL 




Studebaker 1941-46 


CE-3264S IGNITION COIL 


Studebaker(Truck)1941-48 


Used on 

Bracket 



Studebaker 1939 

CE-1243S 

CR-4001 IGNITION COIL 




Used on 




Chrysler 1946-52 


CE-4025 IGNITION COIL 


De Soto 1946-52 


Used on 


Dodge 1946-52 


Nash 1940-41 


Dodge (Truck) 1948-52 
Plymouth 1946-52 


CE-4404 IGNITION COIL 

Used on 

Bracket 

CR-4001 A IGNITION COIL 
Used on 

Packard 1948-52 


Nash 1938-39 

IG-1944 


CR-3033XS IGNITION COIL 


CR-4070NS IGNITION COIL 


Used on 

Bracket 

Used on 

Bracket 

Studebaker(Truck)1938-40 

CE-1248S 

Dodge(Truck) 1946-50 

IG-1944 

Willys 1945-49 

CE-1248S 

Willys 1942-45 

IG-1944 


CR-4097S IGNITION COIL 

Used on 
Frazer 1947-49 
Hudson 1948-49 
Kaiser 1947-49 


CR-4098S IGNITION COIL 
Used on 
Hudson 1941-47 

CR-6005 IGNITION COIL 

Used on 
Allstate 1952 
Crosley 1940 and 1946-51 
Frazer 1949-51 
Henry J1951-52 
Kaiser 1949-51 
Nash 1948 

Studebaker(Truck) 1946-48 
Willys 1938-50 
Willys 1942-51 

CR-6007 IGNITION COIL 
Used on 

Chrysler 81951-52 
De Soto 8 1952 
Studebaker 1947-52 
Studebaker(Truck)1947-52 

CR-6012A IGNITION COIL 
Used on 
Hudson 1950-52 

IG-3033ZS IGNITION COIL 

Used on 

Studebaker 1938-39 
Studebaker(Truck) 1938-39 

IG-3245S IGNITION COIL 

Used on 

Studebaker(Truck)1938-40 

IG-4095 IGNITION COIL 
Used on 
Nash 1938-40 

IG-4096 IGNITION COIL 
Used on 
Nash 1940 


Bracket 

IG-1944 

IG-1944 

IG-1944 


Bracket 

IG-1944 

IG-1944 

IG-1944 

IG-1944 

IG-1944 

IG-1944 

IG-1944 

IG-1798S 

IG-1944 


Bracket 

CE-2229S 

CE-2229S 


Bracket 

CE-1243S 


BEARINGS 


IAZ-30 BEARING 

IG-579A BEARING 


IG-579A (Cont.) 

Used on 

Chrysler 1951-52 

De Soto 81952 

Used on / 

Allstate 1952 ft 

Chrysler 1938-52 

Crosley 1940 and 1946-52 \" 

De Soto 1938-52 \ 

Dodge(Truck) 1938-52 

Dodge 1938-52 

Frazer 1947-51 

Henry J1951-52 


Hudson 1938-42 and 1946-52 

Kaiser 1947-51 

Nash 1938-42 and 1946-51 

Packard 1938-42 and 1946-52 

Plymouth 1938-52 

Studebaker1938-52 

Studebaker (Truck) 1938-42 and 1945-52 

Willys 1938-52 


IG-579A 









AUTO-LITE SERVICE PARTS CATALOG 


GENERATORS AND REGULATORS 


Year 

Model 

- 1 

Generator 

Armature 

Brush Set 

Commutator 

End Head 
Assembly 

Comm. 

End 

Bearing 

Brush Spring 
No. Used 
Shown ( ) 

Field Coil 
Assembly 

Drive End 
Bearing 

Circuit 
Breaker or 
Regulator© 

ALLSTATE 


1952 

52A, 52 

GDZ-6001E 1 

GGY-2006F 

GGY-2012S 

GGY-2002A 

GGU-38A 

1 

(2) GGY-45 

GGW-1005 

X-295 

VRP-6001A 


CHRYSLER 


1938 

C18, 6 cyl. 

GDA-4801A 

1 - 

GDA-2006F 

GGU-2012S 

GBW-2002S 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GBW-1005A 

X-295 

VRP-4001C 

1938 

Cl9, C20 8 cyl. 

GCO-4801C 

GCO-2006F 

GGU-2012S 

GBW-2002S 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GC O-1005 

X-295 

VRP-4001C 

1939 

C22 6 cyl., C24 8 cyl. 

GDA-4801A 

GDA-2006F 

GGU-2012S 

GBW-2002S 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GBW-1005A 

X-295 

VRP-4001 C 

1939 

C23 8 cyl. 

GCO-4801C 

GCO-2006F 

GGU-2012S 

GBW-2002S 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GCO-1005 

X-295 

VRP-4001C 



GDA-4801A 

GDA-2006F 

GGU-2012S 

GBW-2002S 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GBW-1005A 

X-295 

VRP-4001 C 

1940 

C25 6 cyl., C26, C27 8 cyl. 

GDZ-4801A 

GDZ-2006F 

GGU-2012S 

GDZ-2002S 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GDZ-1005 

X-295 

VRP-4503A 

1941 

C28S, C28W 6 cyl. 

GDZ-4801A 

GDZ-2006F 

GGU-2012S 

GDZ-2002S 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GDZ-1005 

X-295 

VRP-4503A 

1941 

C30N, C30K 8 cyl. 

GDZ-4801A 

GDZ-2006F 

GGU-2012S 

GDZ-2002S 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GDZ-1005 

X-295 

VRP-4503A 



GEG-4818C 

GEG-2006F 

GCE-2012S 

GCE-2002S 

X-295 

(2) GCE-53 

GEB-1005 

X-295 

VRP-4001 F 

1941 

C33 8 cyl. 

GEG-4818C 

GEG-2006F 

GCE-2012S 

GCE-2002S 

X-295 

(2) GCE-53 

GEB-1005 

X-295 

VRP-4001 F 

1942 

C34S, C34W 6 cyl. 

GDZ-4801A 

GDZ-2006F 

GGU-2012S 

GDZ-2002S 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GDZ-1005 

X-295 

VRP-4503A 

1942 

C3GN, C36K 8 cyl. 

GDZ-4801A 

GDZ-2008F 

GGU-2012S 

GDZ-2002S 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GDZ-1005 

X-295 

VRP-4503A 

1942 

C37 8 cyl. 

GEG-4818C 

GEG-2006F 

GCE-2012S 

GCE-2002S 

X-295 

(2) GCE-53 

GEB-1005 

X-295 

VRP-4001 F 

1946-48 

C38 6 cyl., C39 8 cyl. 

GDZ-4801A 

GDZ-2006F 

GGU-2012S 

GDZ-2002S 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GDZ-1005 

X-295 

VRP-4503A 



GDZ-4801 R 

GDZ-2006F 

GGU-2012S 

GDZ-2002S 

GBE-79 

(2) GBW-45 

GDZ-1005 

X-295 

VRP-4503A 

1949 

C47 8 cyl. 

GGJ-6001A 

GGJ-2101F 

GGJ-2012S 

GGJ-2021A 

X-867 

(2) GBY-25 

GFY-1005 

X-298 

VBA-4207A 

1949 

C45 6 cyl. Early 

GDZ-4801 R 

GDZ-2006F 

GGU-2012S 

GDZ-2002S 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GDZ-1005 

X-295 

VRP-4503A 


Without Underdrive 

GGW-6001A 

GGW-2006F 

GGU-2012S 

GGW-2002S 

GGU-38A 

(2) GGY-45 

GGW-1005 

X-295 

VBE-6001A 


With Underdrive 

GGU-6001A 

GGU-2006F 

GGU-2012S 

G GU-2002 

GGU-38A 

(2) GBW-45 

GGU-1005 

i 

X-295 

+VAV-6001B 

1949 

C46 8 cyl. 

GGU-6001A 

GGU-2006F 

GGU-2012S 

GGU-2002 

GGU-38A 

(2) GBW-45 

GGU-1005 

X-295 

+VAV-6001B 


Without Presto Matic Trans. 

GGW-6001A 

GGW-2006F 

GGU-2012S 

GGW-2002S 

GGU-38A 

(2) GGY-45 

GGW-1005 

X-295 

VBE-6001A 

1949 

C47 8 cyl. 

GGJ-6001A 

GGJ-2101F 

GGJ-2012S 

GGJ-2021A 

X-867 

(2) GBY-25 

GFY-1005 

X-298 

•VBA-4207A 

1950 

C50 8 cyl. 

GG J-6001A 

GGJ-2101F 

GGJ-2012S 

GGJ-2021A 

X-B67 

(2) GBY-25 

GFY-1005 

X-298 

VBF-6001A 



AG G J - 6001 F 

GGJ-2101F 

GGJ-2012S 

GGJ-2021A 

X-867 

(2) GBY-25 

GFY-1005 

X-298 

VBF-6001A 

1950 

C48 6 Cyl., C49 8 Cyl. 











Without Underdrive 

GGW-6001A 

GGW-2006F 

GGU-2012S 

GGW-2002S 

GGU-38A 

(2) GGY-45 

GGW-1005 

X-295 

VBE-6001A 


Without Underdrive 

4GGW-6001J 

GGW-2006F 

GGU-2012S 

GGW-2002S 

GGU-38A 

(2) GGY-45 

GGW-1005 

X-295 

V B E - 6001A 


With Underdrive 

GGU-6001A 

GGU-2006F 

GGU-2012S 

GGU-2002 

GGU-38A 

(2) GBW-45 

GGU-1005 

X-295 

VAV-6001B 


With Underdrive 

4GGU-6001G 

GGU-2006F 

GGU-2012S 

GGU-2002 

GGU-38A 

(2) GBW-45 

GGU-1005 

X-295 

VAV-6001B 

1951-52 

C51,6 cyl. 

GGW-6001J 

GGW-2006F 

GGU-2012S 

GGW-2002S 

GGU-38A 

(2) GGX-45 

GGW-1005 

X-295 

VBE-6001 A 


Limo., 8 pass. & Suburban 

GGU-6001G 

GGU-2006F 

GGU-20I2S 

GGU-2002 

GGU-38A 

(2) GBW-45 

GGU 1005 

X-295 

VAV-6001B 


Power Steering 

GGJ-6003A 

GGJ-2103F 

GGJ-2012S 

G GJ-2079 

X-867 

(2) GBY-25 

GFY-1005 

X-298 

VBF-6001A 


Power Steering 

GGJ-6004A 

GGJ-2104F 

GGJ-2012S 

GGJ-2079 

X-867 

(2) GBY-25 

GFY-1005 

X-298 

VB F-6001A 


Power Steering 

GGW-6007B 

GGW-2044F 

GGU-2012S 

GGW-2039S 

X-3135 

(2) GGY-45 

GGW-1005 

X-298 

VBE-6001A 


Power Steering 

GGW-6008B 

GGW-2045F 

GGU-2012S 

GGW-2039S 

X-3135 

(2) GGY-45 

GGW-1005 

X-298 

VBE-6001 A 

1951-52 

C52, C54, C55 

GGU-6001T 

GGU-2006F 

GGU-2012S 

GGU-2002 

GGU-38A 

(2) GBW-45 

GGU-1005 

X-295 

VAV-6001B 



GGU-6001R 

GGU-2006F 

GGU-2012S 

GGU-2002 

GGU-38A 

(2) GBW-45 

GGU-1005 

X-295 

VAV-6001B 


Power Steering 

GGJ-6003A 

GGJ-2103F 

GGJ-2012S 

GGJ-2079 

X-867 

(2) GBY-25 

GFY-1005 

X-298 

VB F-6001 A 


Power Steering 

GGJ-6004A 

GGJ-2104F 

GGJ-2012S 

GGJ-2079 

X-867 

(2) GBY-25 

GFY-1005 

X-298 

VB F-6001 A 


Power Steering 

JGGW-6007A 

GGW-2044F 

GGU-2012S 

GGW-2039S 

X-3135 

(2) GGY-45 

GGW-1005 

X-298 

VBE-6001 A 


Power Steering 

GGU-6004A 

GGU-2054F 

GGU-2012S 

GGU-2048S 

X-3135 

(2) GBW-45 

GGU-1005 

X-298 

VAV-6001B 

1951-52 

C53 

GGJ-60C3A 

GGJ-2103F 

GGJ-2012S 

GGJ-2079 

X-867 

(2) GBY-25 

GFY-1005 

X-298 

VB F-6001 A 



GGJ-6004A 

GGJ-2104F 

GGJ-2012S 

GGJ-2079 

X-867 

(2) GBY-25 

GFY-1005 

X-298 

VBF-6001A 


CROSLEY 


1940-41 

A 2 cyl. 

GBM-4619-5 

GBM-2066 

GBM-2012AS 

GBM-3245 

GBF-79 


GAM-2005A 

X-295 

CB-4025 

1946-48 

CC47 4 cyl. 

GAS-4190 

GAS-2336 

GEM-2012S 

GAS-2079 

X-293 

★ 

GAS-2005P 

X-295 

CB-4025 



GDZ-4806B 

GDZ-2079F 

GGU-2012S 

GBW-2049A 

X-295 

(2) GBW-45 

GDZ-1005 

X-295 

VRP-6001A 

1949-52 

CD 4 cyl. 

GDZ-4806B 

GDZ-2079F 

GGU-2012S 

GBW-2049A 

X-295 

(2) GBW-45 

GDZ-1005 

X-295 

VRP-6001A 


DE SOTO 


1938 

$5 

GDA-4801A 

GDA-2006F 

GGU-2012S 

GBW-2002S 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GBW-1005A 

X-295 

VRP-4001 C 

1939 

$6 

G DA-4801 A 

GDA-2006F 

GGU-2012S 

GBW-2002S 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GBW-1005A 

X-295 

VR P-4001 C 

1940 

$7 

GDZ-4801 A 

GDZ-2006F 

GGU-2012S 

GDZ-2002S 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GDZ-1005 

X-295 

VRP-4503A 

1941 

S8C,S8S 

GDZ-4801 A . 

GDZ-2006F 

GGU-2012S 

GDZ-2002S 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GDZ-1005 

X-295 

VRP-.4503A 

1942 

S10C, S10S 

GDZ-4801 A 

GDZ-2006F 

GGU-2012S 

GDZ-2002S 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GDZ-1005 

X-295 

VRP-4503A 

1946-48 

S11 

GDZ-4801 A 

GDZ-2006F 

GGU-2012S 

GDZ-2002S 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GDZ-1005 

X-295 

VRP-4503A 



GDZ-4801 R 

GDZ-2006F 

GGU-2012S 

GDZ-2002S 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GDZ-1005 

X-295 

VRP-4503A 

1949 

SI 3 

GDZ-4801 R 

GDZ-2006F 

GGU-2012S 

GDZ-2002S 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GDZ-1005 

X-295 

VRP-4503A 


| 

GGW-6001A 

GGW-2006F 

GGU-2012S 

GGW-2002S 

GGU-38A 

(2) GGY-45 

GGW-1005 

X-295 

VBE-6001 A 


Without Underdrive 

GDZ-4801 A 

GDZ-2006F 

GGU-2012S 

GDZ-2002S 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GDZ-1005 

X-295 

VRP-4503A 


i Without Underdrive 

GGW-6001B 

GGW-2006F 

GGU-2012S 

GGW-2002S 

GGU-38A 

(2) GGY-45 

GGW-1005 

X-295 

VBE-6001A 


i Late production generator with narrow groove pulley. Q Current production regulator. See pages 24 to 25 for original equipment part numbers. 

+ Have also used VAV-4404B on early production. • Early production VBF-6001A. ★ Requires (2) GAS-17 and (1) GAS-18. tEarly C55 only. 






AUTO-LITE SERVICE PARTS CATALOG 


GENERATORS AND REGULATORS 






Commutator 

Comm. 

Brush Spring 



Circuit 

Year 

Model 

Generator 

Armature 

Brush Set End Head 

End 

No. Used 

Field Coil 

Drive End 

Breaker or 




Assembly 

Bearing 

Shown() 

Assembly 

Bearing 

Regulator© 


DE SOTO (Continued) 


1950 

SI 4 

Without Underdrive 

GGW-6001B 

GGW-2006F 

GGU-2012S 

GGW-2002S 

GGU-38A 

(2) GGY-45 

GGW-1005 

! 

X-295 

VBE-6001 A 


Without Underdrive 

♦GGW-GOOIK 

GGW-2006F 

GGU-2012S 

GGW-2002S 

GGU-38A 

(2) GGY-45 

GGW-1005 

X-295 

VBE-6001A 


With Underdrive 

GGW-6001A 

GGW-2006F 

1 GGU-2012S 

GGW-2002S 

GGU-38A 

(2) GGY-45 

GGW-1005 

X-295 

VB E-6001A 


With Underdrive 

♦GGW-6001J 

GGW-2006F 

GGU-2012S 

GGW-2Q02S 

GGU-38A 

(2) GGY-45 

GGW-1005 

X-295 

VBE-6001A 

1951-52 

S15 

GGW-6001J 

GGW-2006F 

! GGU-2012S 

GGW-2002S 

GGU-38A 

(2) GGY-45 

GGW-1005 

X-295 

VBE-6001A 

8 Pass. & Suburban 

GGW-6001 K 

GGW-2006F 

i GGU-2012S 

GGW-2002S 

GGU-38A 

(2) GGY-45 

GGW-1005 

X-295 

VBE-6001A 


Power Steering 

GGW-6007B 

GGW-2044F 

GGU-2012S 

GGW-2039S 

X-3135 

(2) GGY-45 

GGW-1005 

X-298 

VBE-6001A 


Power Steering 

GGW-6008B 

GGW-2045F 

GGU-2012S 

GGW-2039S 

X-3135 

(2) GGY-45 

GGW-1005 

X-298 

VBE-S001A 


Power Steering 

GGW-6008C 

GGW-2045F 

GGU-2012S 

GGW-2039S 

X-3135 

(2) GGY-45 

GGW-1005 

X-298 

VBE-6001A 

1952 

SI 7 8 cyl. 

GGW-6001J 

GGW-2006F 

GGU-2012S 

GGW-2QQ2S 

GGU-38A 

(2) GGY-45 

GGW-1005 

X-295 

VB E-6001 A 


Power Steering 

GGW-6007B 

GGW-2044F 

GGU-2012S 

GGW-2039S 

X-3135 

(2) GGY-45 

GGW-1005 

X-298 

VBE-6001A 


Power Steering 

GGW-6008B 

GGW-2045F 

GGU-2012S 

GGW-2039S 

X-3135 

(2) GGY-45 

GGW-1005 

X-298 

VBE-6001A 


Power Steering 

GGW-6008C 

GGW-2045F 

GGU-2012S 

GGW-2039S 

X-3135 

(2) GGY-45 

GGW-1005 

X-298 

VBE-6001A 


DODGE 


1938 

D8 

GDA-4801A 

GDA-2006F 

GGU-2012S 

GBW-2002S 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GBW-1005A 

X-295 

VR P-4001 C 

1939 

Dll 

GDA-4801A 

GDA-2006F 

GGU-2012S 

GBW-2002S 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GBW-1005A 

X-295 

VRP-4001C 



GOF-4801A 

GDF-2006F 

GDF-2012S 

GDF-2002S 

GBF-79 

(3) GBW-45 

GCJ-1005 

X-295 

VRR-4003A 

1939 

Dll S 

GBM-4606C-1 

GBM-2065F 

GBM-2012AS 

GAR-2194 

GBF-79 


GAM-1005F 

X-295 

CB-4014 



G DA-4801 A 

GDA-2006F 

GGU-2012S 

GBW-2002S 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GBW-1005A 

X-295 

VR P-4001 C 

1940 

D14, D15, D16, D16S, D17 

GDZ-4801A 

GDZ-2006F 

GGU-2012S 

GDZ-2002S 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GDZ-1005 

X-295 

VRP-4503A 

1941 

D19, D20, D21 

GDZ-4801B 

GDZ-2006F 

GGU-2012S 

GDZ-2002S 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GDZ-1005 

X-295 

VRP-4503A 

1942 

D22 

GDZ-4801A 

GDZ-2006F 

GGU-2012S 

GDZ-2002S 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GDZ-1005 

X-295 

VRP-4503A 



GDZ-4801B 

GDZ-2006F 

GGU-2012S 

GDZ-2002S 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GDZ-1005 

X-295 

VRP-4503A 

1946-48 

D24, D25 

GDZ-4801A 

GDZ-2006F 

GGU-2012S 

GDZ-2002S 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GDZ-1005 

X-295 

VR P-4503A 



GDZ-4801B 

GDZ-2006F 

GGU-2012S 

GDZ-2002S 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GDZ-1005 

X-295 

VRP-4503A 

1949 

D29 

GGW-6001A 

GGW-2006F 

GGU-2012S 

GGW-2002S 

GGU-38A 

(2) GGY-45 

GGW-1005 

X-295 

VBE-6001A 

1949 

D30 

GDZ-4801A 

GDZ-2Q06F 

GGU-2012S 

GDZ-2002S 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GDZ-1005 

X-295 

VRP-4503A 



GGW-6001 A 

GGW-2006F 

GGU-2012S 

GGW-2002S 

GGU-38A 

(2) GGY-45 

GGW-1005 

X-295 

VBE-6001A 


St. Wagon and 7 Pass. 

GDZ-4801B 

GDZ-2006F 

GGU-2012S 

GDZ-2002S 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GDZ-1005 

X-295 

VRP-4503A 


St. Wagon and 7 Pass. 

GGW-6001 D 

GGW-2006F 

GGU-2012S 

GGW-2002S 

GGU-38A 

(2) GGY-45 

GGW-1005 

X-295 

VBE-6001A 

1950 

D33, D34 

GGW-6001A 

GGW-2006F 

GGU-2012S 

GGW-2002S 

GGU-38A 

(2) GGY-45 

GGW-1005 

X-295 

VBE-6001 A 



♦GGW-6001J 

GGW-2006F 

GGU-2012S 

GGW-2002S 

GGU-38A 

(2) GGY-45 

GGW-1005 

X-295 

VBE-6001A 


Sta. Wagon and 7 Pass. 

GGW-6001 D 

GGW-2006F 

GGU-2012S 

GGW-2002S 

GGU-38A 

(2) GGY-45 

GGW-1005 

X-295 

VBE-6001A 


Sta. Wagon and 7 Pass. 

♦GGW-6001 L 

GGW-2006F 

GGU-2012S 

GGW-2002S 

GGU-38A 

(2) GGY-45 i 

GGW-1005 

X-295 

VBE-6001A 

1951-52 

D41, D42 

GGW-6001 K 

GGW-2006F 

GGU-2012S 

1 

GGW-2002S 

GGU-38A 

(2) GGY-45 ! 

GGW-1005 

X-295 

VBE-6001 A 


DODGE (Truck) 


1938 

RE, RF 

GCJ-4802B 

GCJ-2006F 

GCJ-2012S 

GCJ-2002 

GBF-79 

(3) GBW-45 

GCJ-1005 

X-295 

VRR-4003A 

1938 

RG 

GBW-4803D 

GBW-2006F 

GGU-2012S 

GBW-2002S 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GBW-1005A 

X-295 

VR P-4101A 

1938-40 

RC, RD, TC, TD, VC, VD 

GBM-4606B-1 

GBM-2065F 

GBM-2012AS 

GAR-2194 

GBF-79 


GAM-1005F 

X-295 

CB-4014 

1939 

TE, TF 

GDF-4801C 

GDF-2006F 

GDF-2012S 

GDF-2002S 

GBF-79 

(3) GBW-45 

GCJ-1005 

X-295 

VRR-4003A 

1939 

TG 

G DA-4801 C 

GDA-2006F 

GGU-2012S 

GBW-2002S 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GBW-1005A 

X-295 

VRP-4001C 

1940 

VF, VG, VM, VR, VS 

GDZ-4801C 

GDZ-2006F 

GGU-2012S 

GDZ-2002S 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GDZ-1005 

X-295 

VRP-4503A 

1941-47 

WC, WD 

GDZ-4801D 

GDZ-2006F 

GGU-2012S 

GDZ-2002S 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GDZ-1005 

X-295 

VRP-4503A 

1941-47 

WF, WFM, WG, WGM 

GDZ-4801C 

GDZ-2006F 

GGU-2012S 

GDZ-2002S 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GDZ-1005 

X-295 

VRP-4503A 

1946-47 

WDX 

GDZ-4801D 

GDZ-2006F 

GGU-2012S 

GDZ-2002S 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GDZ-1005 

X-295 

VRP-4503A 

1947 

WDX 

GDZ-4801 R 

GDZ-2006F 

GGU-2012S 

GDZ-2002S 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GDZ-1005 

X-295 

VRP-4503A 

1948 

B-1-B, C, D, DU, EU 

GDZ-4801D 

GDZ-2006F 

GGU-2012S 

GDZ-2002S 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GDZ-1005 

X-295 

VRP-4503A 

1948-49 

B-1-B, C, D, DU, EU, PW 

GDZ-4801 R 

GDZ-2006F 

GGU-2012S 

GDZ-2002S 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GDZ-1005 

X-295 

VRP-4503A 

1948-49 

B-1-F, FM 

GDZ-4801 C 

GDZ-2006F 

GGU-2012S 

GDZ-2002S 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GDZ-1005 

X-295 

VRP-4503A 

1949 

B-1-B, C, D, DU, EU, PW 

GGW-6001A 

GGW-2006F 

GGU-2012S 

GGW-2002S 

GGU-38A 

(2) GGY-45 

GGW-1005 

X-295 

VBE-6001 A 

1949 

B-2-PW early 

GGW-6001 A 

GGW-2006F 

GGU-2012S 

GGW-2002S 

GGU-38A 

(2) GGY-45 

GGW-1005 

X-295 

VBE-6001 A 

1949-50 

B-1-DU, EU; B-2-B, C, D, PW 

GGW-6001 B 

GGW-2006F 

GGU-2012S 

GGW-2002S 

GGU-38A 

(2) GGY-45 

GGW-1005 

X-295 

VBE-6001 A 

1949-50 

B-1-F, FM; B-2-F, FM, G, GM 

GGW-6001 C 

GGW-2006F 

GGU-2012S 

GGW-2002S 

GGU-38A 

(2) GGY-45 

GGW-1005 

X-295 

VBE-6001A 

1951 

B-3-B, C, D, DU, EU 

GGW-6001 B 

GGW-2006F 

GGU-2012S 

GGW-2002S 

GGU-38A 

(2) GGY-45 

GGW-1005 

X-295 

VBE-6001 A 

1951-52 

B-3-B, C, D, DU, EU 

4GGW-6001K 

GGW-2006F 

GGU-2012S 

GGW-2002S 

GGU-38A 

(2) GGY-45 

GGW-1005 

X-295 

VBE-6001A 

1951-52 

B-3-F, FM, G, GM 

GGW-6001 C 

GGW-2006F 

GGU-2012S 

GGW-2002S 

GGU-38A 

(2) GGY-45 

GGW-1005 

X-295 

VBE-6001A 

1951-52 

B-3-PW 

GGW-6001B 

GGW-2006F 

GGU-2012S 

GGW-2002S 

GGU-38A 

(2) GGY-45 

GGW-1005 

X-295 

VBE-6001A 


4 Late production with narrow groove pulley. O Current production regulator. See pages 24 to 25 (or original equipment part numbers. 
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AUTO- LITE SERVICE PARTS CATALOG 


GENERATORS AND REGULATORS 


Year 

Model 

Generator 

— 

Armature 

Brush Set 

Commutator 
End Head 
Assembly 

Comm. 

End 

Bearing 

Brush Spring 
No. Used 
Shown() 

Field Coil 
Assembly 

Drive End 
Bearing 

Circuit 
Breaker or 
Regulator© 

FRAZER 

1947-51 

All Models 

GDZ-4818A 

GDZ-2006F 

GGU-2012S 

GDZ-2002S 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GDZ-1005 

X-295 

VRP-G001A 

HENRY J 

1951-52 

5130, 5140, 52A, 52 

GDZ-6001 E 

GGY-2006F 

GGY-2012S 

GGY-2002A 

1 

GGU-38A 

(2) GGY-45 

GGW-1005 

X-295 

VRP-6001A 


HUDSON 


1938 

80, 81 6 cyl. 

GDF-4803A-1 

GDF-2006F 

GDF-2012S 

GDF-2002A 

GBF-79 

(3) GBW-45 

GCJ-1005 

X-295 

CBA-4003 

1938 

82, 83 6 cyl., 84,85, 











86, 87 8 cyl. 

GDF-4802A 

GDF-2006F 

GDF-2012S 

GDF-2002A 

GBF-79 

(3) GBW-45 

GCJ-1005 

X-295 

VRR-4001B 

1938 

112 6 cyl. 

GBM-4609A 

GBM-2065F 

GBM-2012AS 

GAR-2194B 

GBF-79 


GAM-1005K 

X-295 

CBA-4003 

1939 

90, 98 6 cyl. 

GBM-4609A 

GBM-2065F 

GBM-2012AS 

GAR-2194B 

GBF-79 


GAM-1005K 

X-295 

CBA-4003 

1939 

91 6 cyl. 

GDF-4803A-1 

GDF-2006F 

GDF-2012S 

GDF-2002A 

GBF-79 

(3) GBW-45 

GCJ-1005 

X-295 

CBA-4003 



GDS-4803A-1 

GDF-2006F 

GDF-2012S 

GDF-2002A 

GBF-79 

(3) GBW-45 

GDS-1005A 

X-295 

CBA-4003 

1939 

92,93 6 cyl. 

G DS-4801A 

GDF-2006F 

GDF-2012S 

GDF-2002A 

GBF-79 

(3) GBW-45 

GDS-1005A 

X-295 

VRR-4001B 

1939 

94, 95, 96, 97 8 Cyl. 

GDS-4801A 

GDF-2006F 

GDF-2012S 

GDF-2002A 

GBF-79 

(3) GBW-45 

GDS-1005A 

X-295 

V RR-4001B 

1940 

40, 48 6 cyl. 

GDS-4801A 

GDF-2006F 

GDF-2012S 

GDF-2002A 

GBF-79 

(3) GBW-45 

GDS-1005A 

X-295 

VRR-4001A 

1940 

41,42, 43 6 cyl. 

G EC-4801 A 

GDZ-2006F 

GDF-2012CS 

G EC-2084 

GBF-79 

(3) GBW-45 

GEC-1005 

X-295 

VRR-4001A 

1940 

44, 45, 46, 47 8 cyl. 

G EC-4801 A 

GDZ-2006F 

GDF-2012CS 

GEC-2084 

GBF-79 

(3) GBW-45 

G EC-1005 

X-295 

VRR-4001 A 

1941 

10,18 6 cyl. 

GDS-4801A 

GDF-2006F 

GDF-2012S 

GDF-2002A 

GBF-79 

(3) GBW-45 

GDS-1005A 

X-295 

V RR-4001A 

1941 

11,12,13 6 cyl. 

G EC-4801 A 

GDZ-2006F 

GDF-2012CS 

GEC-2084 

GBF-79 

(3) GBW-45 

GEC-1005 

X-295 

VRR-4001A 

1941 

14,15,17 8 cyl. 

GEC-4801A 

GDZ-2006F 

GDF-2012CS 

GEC-2084 

GBF-79 

(3) GBW-45 

GEC-1005 

X-295 

V RR-4001 A 

1942 

20 6 cyl. 

GDS-4801A 

GDF-2006F 

GDF-2012S 

GDF-2002A 

GBF-79 

(3) GBW-45 

GDS-1005A 

X-295 

VRR-4001A 

1942 

21,22 6 cyl. 

GEC-4801A 

GDZ-2006F 

GDF-2012CS 

GEC-2084 

GBF-79 

(3) GBW-45 

GEC-1005 

X-295 

VRR-4001A 

1942 

24,25,27 8 cyl. 

GEC-4801A 

GDZ-2006F 

GDF-2012CS 

GEC-2084 

GBF-79 

(3) GBW-45 

GEC-1005 

X-295 

V RR-4001 A 

1946 

51,52,58 6 cyl. 

GEC-4801A 

GDZ-2006F 

GDF-2012CS 

GEC-2084 

GBF-79 

(3) GBW-45 

GEC-1005 

X-295 

VRR-4001A 

1946 

53,54 8 cyl. 

GEC-48D1A 

GDZ-2006F 

GDF-2012CS 

GEC-2084 

GBF-79 

(3) GBW-45 

GEC-1005 

X-295 

VRR-4001A 

1947 

71,72 6 cyl. 

GEC-4801A 

GDZ-2006F 

GDF-2012CS 

GEC-2084 

GBF-79 

(3) GBW-45 

GEC-1005 

X-295 

VRR-4001A 

1947 

73,74 8 cyl. 

GEC-4801A 

GDZ-2006F 

GDF-2012CS 

GEC-2084 

GBF-79 

(3) GBW-45 

GEC-1005 

X-295 

VRR-4001 A 

1948 

481,482, 483,484 

GEC-4801A 

GDZ-2006F 

GDF-2012CS 

GEC-2084 

GBF-79 

(3) GBW-45 

GEC-1005 

X-295 

VRR-4001 A 

1949 

491,492,493,494 

GEC-4801A 

GDZ-2006F 

GDF-2012CS 

GEC-2084 

GBF-79 

(3) GBW-45 

GEC-1005 

X-295 

V RR-4001A 

1950 

500,50T, 6 cyl. 

GDZ-6001B 

GGY-2006F 

GGY-2012S 

GGY-2002A 

GGU-38A 

(2) GGY-45 

GGW-1005 

X-295 

VRP-6002A 

1950 

501,502 6 cyl. 

GEC-4801A 

GDZ-2006F 

GDF-2012CS 

GEC-2084 

GBF-79 

(3) GBW-45 

GEC-1005 

X-295 

VRR-4001 A 



GDZ-6001B 

GGY-2006F 

GGY-2012S 

GGY-2002A 

GGU-38A 

(2) GGY-45 

GGW-1005 

X-295 

VRP-6002A 

1950 

503, 504 8 cyl. 

GEC-4801A 

GDZ-2006F 

GDF-2012CS 

GEC-2084 

GBF-79 

(3) GBW-45 

GEC-1005 

X-295 

VRR-4001A 



GDZ-6001 B 

GGY-2006F 

GGY-2012S 

GGY-2002A 

GGU-38A 

(2) GGY-45 

GGW-1005 

X-295 

VRP-6002A 

1951 

3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 











11A 6 cyl. 

GDZ-6001 B 

GGY-2006F 

GGY-2012S 

GGY-2002A 

GGU-38A 

(2) GGY-45 

GGW-1005 

X-295 

V R P-6001 A 

1951 

8A 8 cyl. 

GDZ-6001 B 

GGY-2006F 

GGY-2012S 

GGY-2002A 

GGU-38A 

(2) GGY-45 

GGW-1005 

X-295 

V R P-6001 A 

1952 

3B,4B, 5B, 6B, 7B, 11B, 6 cyl. 

GDZ-6001 B 

GGY-2006F 

GGY-2012S 

GGY-2002A 

GGU-38A 

(2) GGY-45 

GGW-1005 

X-295 

VRP-6101B 

1952 

8B 8 cyl. 

GDZ-6001 B 

GGY-2006F 

GGY-2012S 

GGY-2002A 

GGU-38A 

(2) GGY-45 

GGW-1005 

X-295 

VRP-6101B 


KAISER 


1947-50 

All Models 

GDZ-4818A 

- 1 

GDZ-2006F ! 

GGU-2012S 

GDZ-2002S 

I 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GDZ- 1005 X-295 

VRP-6001A 

1951 

K5110, K5120 

GDZ-6001 F 

GGY-2006F 1 

GGY-2012S 

GGY-2002A 

GGU-38A 

(2) GGY-45 

GGW-1005 X-295 

__ 

VRP-6001A 


NASH 


1938 

3810, 3820 6 cyl. 

GCM-4803B-4 

G CJ-2030 

GCJ-2012S 

G C M - 2031 

X-295 

.. . . 

(3) GBW-45 

GAL-1005AL 

X-295 

CB-4014 

1938 

3880 8 cyl. 

GCO-4802B 

GCO-2031F 

GGU-2012S 

GBW-2049 

X-295 

(2) GBW-45 

GCO-1005 

X-295 

VRP-4006C 

1939 

3910 6 cyl. 

GCM-4825A-4 

G CJ-2097 

GCJ-2012S 

GC M-2031 

X-295 

(3) GBW-45 

GAL-1005AL 

X-295 

CB-4014 



GDS-4802A 

GDF-2097 

GDF-2012S 

GDF-2082 

X-295 

(3) GBW-45 

GDS-1005A 

X-295 

VRR-4002B 

1939 

3920 6 cyl. 

GDS-4802A 

GDF-2097 

GDF-2012S 

GDF-2082 

X-295 

(3) GBW-45 

GDS-1005A 

X-295 

VRR-4002B 

1939 

3980 8 cyl. 

GDS-4802B 

GDF-2097 

GOF-2012$ 

GDF-2082 

X-295 

(3) GBW-45 

GDS-1005A 

X-295 

VRR-4002B 

1940 

4010, 4020 6 cyl. 

GDZ-4803A 

GDZ-2079F 

GGU-2012S 

GBW-2049A 

X-295 

(2) GBW-45 

GDZ-1005 

X-295 

VRP-6001A 

1940-42 

All 8 cyl. 

GDZ-4803B 

GOZ-2079F 

GGU-2012S 

GBW-2049A 

X-295 

(2) GBW-45 

GDZ-1005 

X-295 

VRP-6001A 

1941-48 

All 6 cyl. 

GDZ-4806A 

GDZ-2079F 

GGU-2012S 

GBW-2049A 

X-295 

(2) GBW-45 

GDZ-1005 

X-295 

VR P-6001 A 


O Current production regulator. See pages 24 to 25 for original equipment part numbers. 
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AUTO-LITE SERVICE PARTS CATALOG 


GENERATORS AND REGULATORS 


Year 

Model 

Generator 

Armature 

Brush Set 

Commutator 
End Head 

Comm. 

End 

Brush Spring 
No. Used 

Field Coil 

Drive End 

I Circuit 

Breaker or 





__ 1 

Assembly 

Bearing 

Shown () 

Assembly 

Bearing 

Regulator© 


PACKARD 


1938 

1601,1602 8 cyl. 

GCJ-4807A-2 

GCJ-2006F 

GCJ-2012S 

GCJ-2002 

GBF-79 

(3) GBW-45 

GCJ-1005 

X-295 

VRR-4005A 

1938 

1603,1604,1605 8 cyl. 

GCO-4803A 

GCO-2006F 

GGU-2012S 

GBW-2002B 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GCO-1005 

X-295 

VRP-4006C 

1939 

1700 6 cyl, 1701,1702 8 cyl. 

GCJ-4807A-2 

GCJ-2006F 

GCJ-2012S 

GCJ-2002 

GBF-79 

(3) GBW-45 

GCJ-1005 

X-295 

VRR-4005A 

1939 

1703,1704,1705 8 cyl. 

GCO-4803A 

GCO-2006F 

GGU-2012S 

GBW-2002B 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GCO-1005 

X-295 

VRP-4002B 



GCO-4807A 

GCD-2006F 

GGU-2012S 

GBW-2002B 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GCD-1005A 

X-295 

VRP-4002B 

1940 

1800, 6 cyl, 1801,1802 8 cyl. 

GEA-4801A 

GDZ-2006F 

GGU-2012S 

GEA-2002 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GEA-1005 

X-295 

VRP-6001A 

1940 

1803,1804,1805 8 cyl. 

GEA-4802A 

GDZ-2006F 

GGU-2012S 

GEA-2002C 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GEA-1005 

X-295 

VRP-4003A 

1941 

1900 6 cyl., 1901 8 cyl. 

GDZ-48B1F 

GDZ-2006F 

GGU-2012S 

GDZ-2002S 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GDZ-1005 

X-295 

VRP-6001A 



GDZ-4801G 

GDZ-2006F 

GGU-2012S 

GDZ-2002S 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GDZ-1005 

X-295 

VRP-6001A 

1941 

1903 8 cyl. 

GEA-4802A-1 

GDZ-2006F 

GGU-2012S 

GEA-2002C 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GEA-1005 

X-295 

VRP-6001A 

1941 

1950 6 cyl., 1951,1952 8 cyl. 

GDZ-4801F 

GDZ-2006F 

GGU-2012S 

GDZ-2002S 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GDZ-1005 

X-295 

VRP-6001A 

1942 

2000 6 cyl., 2001,2002 8 cyl. 

GDZ-4801 F 

GDZ-2006F 

GGU-2012S 

GDZ-2002S 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GDZ-1005 

X-295 

VRP-6001A 

1942 

2003, 2004,2005 8 cyl. 

GEA-4802A-1 

GDZ-2006F 

GGD-2012S 

GEA-2002C 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GEA-1005 

X-295 

VRP-6001A 

1946—47 

2100 6 cyl. 

GDZ-4801 F 

GDZ-2006F 

GGU-2012S 

GDZ-2002S 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GDZ-1005 

X-295 

VRP-6001A 

1946-47 

2101, 2102 8 cyl. 

GDZ-4801 F 

GDZ-2006F 

GGU-2012S 

GDZ-2002S 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GDZ-1005 

X-295 

VRP-6001 A 

1946-47 

2103.2104, 2105 8 cyl. 

GEA-4802A-1 

GDZ-2006F 

GGU-2012S 1 

GEA-2002C 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GEA-1005 

X-295 

VRP-6001 A 

1948-49 

2201,2202, 2211, 2232 8 cyl. 

GDZ-4801 F 

GDZ-2006F 

GGU-2012S 

GDZ-2002S 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GDZ-1005 

X-295 

VRP-6001A 



GDZ-4801T 

GDZ-2006F 

GGU-2012S 

GDZ-2002S 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GDZ-1005 

X-295 

VRP-6001A 

1948-49 

2206, 2226, 2233 8 cyl. 

GDZ-4801 G 

GDZ-2006F 

GGU-2012S 

GDZ-2002S 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GDZ-1005 

X-295 

VRP-6001A 



GDZ-4801V 

GDZ-2006F 

GGU-2012S 

GDZ-2002S 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GDZ-1005 

X-295 

V R P-6001 A 

1948-49 

2213 8 cyl. 

GGJ-4804A 

GGJ-2101F 

GCD-2012S 

G GJ-2021 

X-867 

(2) GBY-25 

GFY-1005 

X-298 

VBA-4205A 

1950 

2301,2302, 2311,2322, 

GDZ-4801T 

GDZ-2006F 

GGU-2012S 

GDZ-2002S 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GDZ-1005 

X-295 

VRP-6001A 


2332 8 cyl. 

GGW-6001E 

GGW-2006F 

GGU-2012S 

GGW-2002S 

GGU-38A 

(2) GGY-45 

GGW-1005 

X-295 

VRP-4402C 

1950 

2306, 2326,2333 8 cyl. 

GDZ-4801V 

GDZ-2006F 

GGU-2012S 

GDZ-2002S 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GDZ-1005 

X-295 

VRP-6001 A 



GGW-6001F 

G GW-2006 F 

GGU-2012S 

GGW-2002S 

GGU-38A 

(2) GGY-45 

GGW-1005 

X-295 

VRP-4402C 

1950 

2313 8 cyl 

GGJ-4804A 

GGJ-2101F 

GCD-2012S 

GGJ-2021 

X-867 

(2) GBY-25 

GFY-1005 

X-298 

VBA-4205A 

1951 

24th Series 200, 300, 400 

GGW-6003A 

GGW-2006F 

GGU-2012S 

GGW-2027 

GGU-38A 

(2) GGY-45 

GGW-1005 

X-295 

VRP-4402C 

1952 

25th Series 200,300,400 

GGW-6003A 

GGW-2006F 

GGU-2012S 

GGW-2027 

GGU-38A 

(2) GGY-45 

GGW-1005 

X-295 

VBE-6102A 


PLYMOUTH 


1938 

P5 

GBM-4606C-1 

GBM-2065F 

GBM-2012AS 

GAR-2194 

GBF-79 


GAM-1005F 

X-295 

CB-4014 

1938 

P6 

GDF-4801A 

GDF-2006F 

GDF-2012S 

GDF-2002S 

GBF-79 

(3) GBW-45 

GCJ-1005 

X-295 

VRR-4003A 

1939 

P7 

GBM-4606C-1 

GBM-2065F 

GBM-2012AS 

GAR-2194 

GBF-79 

GAM-1005F 

X-295 

CB-4014 

1939 

P8 

GDF-4801A 

GDF-2006F 

GDF-2012S 

GDF-2002S 

GBF-79 

(3) GBW-45 

GCJ-1005 

X-295 

VRR-4003A 

1940 

P9, P10 

GDZ-4801A 

GDZ-2006F 

GGU-2012S 

GDZ-2002S 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GDZ-1005 

X-295 

VRP-4503A 

1941-42 

P11, PI 2, P14 

GDZ-4801 B 

GDZ-2006F 

GGU-2012S 

GDZ-2002S 

GBF-79 

(2)G BW-45 

GDZ-1005 

X-295 

VRP-4503A 

1946-48 

PI 5 

GDZ-4801A 

GDZ-2006F 

GGU-2012S 

GDZ-2002S 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GDZ-1005 

X-295 

VRP-4503A 



GDZ-4801 B 

GDZ-2006F 

GGU-2012S 

GDZ-2002S 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GDZ-1005 

X-295 

VRP-4503A 

1949 

P17, PI 8 

G DZf 4801A 

GDZ-2006F 

GGU-2012S 

GDZ-2002S 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GDZ-1005 

X-295 

VRP-4503A 


GGW-6001B 

GGW-2006F 

GGU-2012S 

GGW-2002S 

GGU-38A 

(2) GGY-45 

GGW-1005 

X-295 

VBE-6001A 

1950 

PI 9, P20 

GGW-6001B 

GGW-2006F 

GGU-2012S 

GGW-2002S 

GGU-38A 

(2) GGY-45 

GGW-1005 

X-295 

V BE-6001A 


®GGW-6001K 

GGW-2006F 

GGU-2012S 

GGW-2002S 

GGU-38A 

(2) GGY-45 

GGW-1005 

X-295 

VBE-6001A 

1951-52 

P22, P23 

GGW-6001K 

GGW-2006F 

GGU-2012S 

GGW-2002S 

GGU-3SA 

(2) GGY-45 

GGW-1005 

X-295 

VBE-6001A 


STUDEBAKER 


7A, 8A 6 cyl. 

GCJ-4808A 

GCJ-2006F 

GCJ-2012S 

GCJ-20G0* 

GBF-79 

(3) GBW-45 

GCJ-1005 

X-295 

VRR-4002B 


GDF-4804B 

GDF-2006F 

GDF-2012S 

GDF-2002S 

GBF-79 

(3) GBW-45 

GCJ-1005 

X-295 

VRR-4002B 

G 6 cyl. 

GDF-4812A 

GDF-2006F 

GDF-2012S 

GDF-2002S 

GBF-79 

(3) GBW-45 

GCJ-1005 

X-295 

VRR-4002B 

9A 6 cyl. 

GDA-4804A 

GDA-2006F 

GGU-2012S 

GBW-2002E 

GBF 79 

(2) GBW-45 

GBW-1005A 

X-295 

VRP-4004D 

2G 6 cyl. 

GEA-4804A 

GDZ-2006F 

GGU-2012S 

GEA-2002B 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GEA-1005 

X-295 

VRP-G001A 

10A 6cyl. 

GEA-4803A 

GOZ-2006F 

GGU-2012S 

GEA-2002A 

GBF 79 

(2) GBW-45 

GEA-1005 

X-295 

VRP-6001 A 

3G 6 cyl. 

GOZ-4804A 

GDZ-2006F 

G GU-2012S 

GDZ-2002S 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GDZ-1005 

X-295 

VRP-6001A 

7C 8 cyl., 11A 6 cyl. 

GDZ-4805A 

GDZ-2006F 

GGU-2012S 

GDZ-2002CS 

GBF 79 

(2) GBW-45 

GDZ-1005 

X-295 

VRP-6001 A 

8C 8 cyl., 12A 6 cyl. 

GDZ-4805A 

GDZ-2006F 

GGU-2012S 

GDZ-2002CS 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GDZ-1005 

X-295 

V RP-6001A 

4G, 5G, 6G.7G, 8G 6 cyl. 

GDZ-4804A 

GDZ-2006F 

GGU-2012S 

GDZ-2002S 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GDZ-1005 

X-295 

VRP : 6001 A 

14A 15A 16A 6 cyl. 

GDZ-4805A 

GDZ-2006F 

GGU-2012S 

GDZ-2002CS 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GDZ-1005 

X-295 

VR P-6001 A 

9G 6 cyl. 

GDZ-4804A 

GDZ-2006F 

GGU-2012S 

GDZ-2O02S 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GDZ-1005 

X-295 

VRP-6001 A 

GDZ-6001A 

GGY-2006F 

GGY-2012S 

GGY-2002A 

GGU-38A 

(2) GGY-45 

GGW-1005 

X-295 

VRP-6001A 

IDG R cyl 

GDZ-6001A 

GGY-2006F 

GGY-2012S 

GGY-2002A 

GGU-38A 

(2) GGY-45 

GGW-1005 

X-295 

VRP-6005A 

12G 6 cyl. 

GGW-4801A 

GGW-2006F 

GGY-2012S 

GGY-2002A 

_ 

GGU-38A 

(2) GGY-45 

GGW-1005 

X-295 

VBE-6101A 


1938 

1939 

1939 

1940 

1940 

1941 

1941 

1942 
1942-491 

1947-49 

1950 

1951 

1952 


Q Current production regulator. See pages 24 to 25 for original equipment part numbers. 


©late production generator with narrow groove pulley. 








AUTO-LITE SERVICE PARTS CATALOG 


GENERATORS AND REGULATORS 


Year 

Model 

Generator 

Armature 

Brush Set 

Commutator 
End Head 

Comm. 

End 

Brush Spring 
No. Used 

Field Coil 

Drive End 

Circuit 
Breaker or 






Assembly 

Bearing 

Shown ( ) 

Assembly 

: 

Bearing 

Regulator© 


STUDEBAKER (Truck) 


1938 

l - 

K-5 

GDF-4804B 

GDF-2006F 

GDF-2012S 

GDF-2002S 

GBF-79 

(3) GBW-45 

GCJ-1005 

X-295 

VRR-4002B 



GCJ-4808A 

GCJ-2006F 

GCJ-2012S 

GCJ-2060 

GBF-79 

(3) GBW-45 

GCJ-1005 

X-295 

VRR-4002B 

1938-40 

K-10 

GBM-4607A-1 

GBM-2065F 

GBM-2012AS 

GAR-2194C 

GBF-79 


GAM-1005G 

X-295 

CB-4021S 



GDF-4804B 

GDF-2006F 

GDF-2012S 

GDF-2002S 

GBF-79 

(3) GBW-45 

GCJ-1005 

X-295 

VRR-4002B 

1938-40 

K-15, K-15B, K-15M 

GBM-4607B-1 

GBM-2065F 

GBM-2012AS 

GAR-2194C 

GBF-79 


GAM-1005G 

X-295 

CB-4021S 

1939 

K-5 

GDA-4804A 

GDA-2006F 

GGU-2012S 

GBW-2002E 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GBW-1005A 

X-295 

VRP-4004D 

1941-49 

M5, Ml 5. R5, R15 

GDZ-4804A 

GDZ-2006F 

GGU-2012S 

GDZ-2002S 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GDZ-1005 

X-295 

VRP-6001A 

1941-50 

M-16, M17, R16, R17 

GDZ-4805A 

GDZ-2006F 

GGU-2012S 

GDZ-2002CS 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GDZ-1005 

X-295 

VRP-6001A 

1950-51 

R5, R15 

GDZ-6001A 

GGY-20O6F 

GGY-2012S 

GGY-2002A 

GGU-38A 

(2) GGY-45 

GGW-1005 

X-295 

VRP-6001A 

1952 

R5, R15 

GGW-4801A 

GGW-2006F 

GGY-2012S 

GGY-2002A 

GGU-38A 

(2) GGY-45 

GGW-1005 

X-295 

VBE-6101A 


WILLYS 


1938 

38 

GAM-4504A 

GAM-2055 

GAM-2012 

GAM-3050B 


(3) GAL-243 

GAM-1005 

X-295 

CB-4025 



GAM-4504B 

GAM-2055 

GAM-2012 

GAM-3050B 


(3) GAL-243 

GAM-1005 

X-295 

CB-4025 

1939 

39 

GCJ-4811; 

GCJ-2006F 

GCJ-2012S 

GCJ-2094 

GBF-79 

(3) GBW-45 

GCJ-1005 

X-295 

VRR-4004A 



GBM-4612A 

GBM-2065F 

GBM-2012AS 

GAR-2239 

GBF-79 


GAM-1005K 

X-295 

CB-4025 

1939 

48 

GAM-4504A 

GAM-2055 

GAM-2012 

GAM-3050B 


(3) GAL-243 

GAM-1005 

X-295 

CB-4025 



GAM-4504B 

GAM-2055 

GAM-2012 

GAM-3050B 


(3) GAL-243 

GAM-1005 

X-295 

CB-4025 



GBM-4612A 

GBM-2065F 

GBM-2012AS 

GAR-2239 

GBF-79 


GAM-1005K 

X-295 

CB-4025 

1940 

4-40 

GCJ-4811 A 

GCJ-2006F 

GCJ-2012S 

GCJ-2094 

GBF-79 

(3) GBW-45 

GCJ 1005 

X-295 

VRR-4004A 

1941 

4-41 

GCJ-4811A 

GCJ-2006F 

GCJ-2012S 

GCJ-2094 

GBF-79 

(3) GPW-45 

GCJ-1005 

X-295 

VRR-4004A 

1942 

4-42 

GCJ-4811A 

GCJ-2006F 

GCJ-2012S 

GCJ-2094 

GBF-79 

(3) GBW-45 

GCJ-1005 

X-295 

VRR-4004A 

1942-45 

MB (VS -4x4) 

GEG-5001A 

GEG-2120F 

GCE-2012S 

GCE-2118 

X-295 

(2) GCE-53 

GEB-1005A 

X-295 

JVRY-4203A 


Built for U.S. Gov. 

GEG-5002D 

GEG-2120F 

GCE-2012S 

GCE-2118A 

X-1655 

(2) GCE-53 

GEB-1005A 

X-1655 

IVRY-4203B 



• GEG-5101D 

GEG-2134F 

GCE-2012S 

GCE-2133 

GBF-79 

(2) GCE-53 

GEB-1005A 

X-1655 

JVRY-4203G 

1945-50 

All Models 

GDZ-4817A 

GDZ-2006F 

GGU-2012S 

GDZ-2087A 

GBF-79 

(2) GBW-45 

GDZ-1005 

X-295 

VRP-6003A 

1950-52 

All Models 

GDZ-6001D 

GGY-2006F 

GGY-2012S 

GGY-2002A 

GGU-38A 
_ 1 

(2) GGY-45 

GGW-1005 

X-295 

VRP-6003A 


© Current production regulator. See pages 24 to 25 for original equipment part numbers. 


t Have been used interchangeably with the 3 GEG generators listed. 


REGULATORS 



VRR-4001A VRR-4003A VRR-4004A 


Regulator Data continued on Next Page. 










auto-lite service parts catalog 

__ GENERATORS AND REGULATORS __ 

REGULATORS 


CB-4014 CIRCUIT BREAKER* 
Used on 

Dodge 1939,41 
Dodge (Truck) 1938-40 
Nash 1938-39 
Plymouth 1938-39 

CB-4021S CIRCUIT BREAKER* 
Replaces CB-4021 

Used on 

Studebaker(Truck) 1938-40 

CB-4025 CIRCUIT BREAKER’ 
Used on 

Crosley 1940-41,1946-48 
Willys 1938-39 

CBA-4003 CIRCUIT BREAKER* 
Used on 

Hudson 1938-39 

VAV-4401A REGULATOR* 

Use VBA-4205A 

Used on 

Packard 1948-49 

VAV-6001A REGULATOR* 

Use VAV-6001B 

Used on 

Chrysler 1950 

VAV-6001B REGULATOR 
Replaces VAV-6001A 

Used on 

Chrysler 1950-52 

VBA-4101A REGULATOR* 

Use VBA-4207A 

Used on 

Chrysler 1949 

VBA-4103A REGULATOR* 

Use VBA-4205A 

Used on 

Packard 1948-50 

VBA-4202A REGULATOR* 

Use VBF-6001A 

Used on 

Chrysler 1950-51 

VBA-4205A REGULATOR* 
Replaces VAV-4001A, VAV-4002A, 
VAV-4002B, VAV-4401A, 
VBA-4001 A, VBA-4103A 
Used on 

Packard 1940-50 

VBA-4207A REGULATOR* 
Replaces VBA-4101A 

Used on 

Chrysler 1949 

VBE-6001A REGULATOR* 
Replaces VRP-4503B, VRP-6004A 
Used on 

Chrysler 1949-52 
DeSoto 1949-52 
Dodge 1949-52 
Dodge (Truck) 1948-52 
Plymouth 1949-52 


VBE-6101A REGULATOR 
Used on 

Studebaker1952 
Studebaker(Truck) 1952 

VBE-6102A REGULATOR 
Used on 

Packard 1952 

VBF-6001A REGULATOR* 
Replaces VBA-4202A 

Used on 

Chrysler 1950-52 

VRB-4004B REGULATOR* 
Use VRP-4001C 

Used on 

Chrysler 1938-39 
DeSoto 1938-39 
Dodge 1938-39 
Dodge(Truck) 1938-39 

VRB-4005A REGULATOR* 
Use VRP-4101A 

Used on 

Dodge (Truck) 1938 

VRB-4008C REGULATOR* 
Use VRP-4006C 

Used on 

Packard 1938 

VRB-4010A REGULATOR* 
Use VRP-4006C 

Used on 

Nash 1938 

VRB-4012A REGULATOR* 
Use VRP-4004D 

Used on 

Studebaker 1939 
Studebaker(Truck) 1939 

VRB-4012A-1 REGULATOR 
Use VRP-4002B 

Used on 

Packard 1939 

VRD-4001B REGULATOR* 
Use VRR-4005A 

Used on 

Packard 1938-39 

VRD-4002A REGULATOR* 
Use VRR-4003A 

Used on 

Dodge(Truck)1938 

VRD-4002B REGULATOR* 
Use VRR-4003A 

Used on 

Dodge 1938-39 
Dodge (Truck) 1938-39 
Plymouth 1938-39 

VRD-4004A REGULATOR* 
Use VRR-4004A 

Used on 

Willys 1939 

VRD-4006A REGULATOR* 
Use VRR-4002B 

Used on 

Studebaker 1938 
Studebaker(Truck)1938 


VRD-4006B REGULATOR* 

Use VRR-4002B 

Used on 

Studebaker 1938 
Studebaker(Truck) 1938 

VRD-4008A REGULATOR* 

Use VRR-4001B 

Used on 

Hudson 1938-39 

VRD-4008B REGULATOR* 

Use VRR-4001A 

Used on 

Hudson 1940 

VRD-4010A REGULATOR* 

Use VRR-4002B 

Used on 

Nash 1939 

VRP-4001A REGULATOR* 

Use VRP-4503A 

Used on 

Chrysler 1940-42 
DeSoto 1940-42 
Dodge 1940-42 
Dodge (Truck) 1940-47 
Plymouth 1940-42 

VRP-4001C REGULATOR* 

Replaces VRB-4004B 

Used on 

Chrysler 1938-39 
DeSoto 1938-39 
Dodge 1938-39 
Dodge (Truck) 1938-39 

VRP-4001 F REGULATOR* 

Used on 

Chrysler 1941-42 

VRP-4002B REGULATOR* 

Replaces VRB-4012A-1 

Used on 

Packard 1939 

VRP-4002C REGULATOR* 

Use VRP-6001A 

Used on 

Packard 1941-42,1946-47 

VRP-4003A REGULATOR* 

Used on 

Packard 1940 

VRP-4004A REGULATOR* 

Use VRP-6001A 

Used on 

Nash 1940 
Studebaker1940 

VRP-4004F REGULATOR* 

Use VRP-6001 A 

Used on 

Nash 1946-48 

Studebaker 1941-42,1946-49 
Studebaker(Truck) 1941-42,1945-50 

VRP-4004F-1 REGULATOR* 

Use VRP-6001A 

Used on 

Nash 1941-42,1946 


VRP-4004F-2 REGULATOR* 

Use VRP-6001 A 

Used on 

Crosley 1946-51 
Frazer 1947-50 
Kaiser 1947-50 

VRP-4006C REGULATOR* 
Replaces VRB-4008C, VRB-4010A 
Used on 

Packard 1938 

VRP-4007C-2 REGULATOR* 

Use VRP-6003A 

Used on 

Willys 1945-51 

VRP-4101A REGULATOR* 
Replaces VRB-4005A 

Used on 

Dodge (Truck) 1938 

VRP-4201A-1 REGULATOR* 

Use VRP-6001 A 

Used on 

Packard 1940 

VRP-4401A REGULATOR* 

Use VRP-4503A 

Used on 

Chrysler 1946-47 
DeSoto 1946-47 
Dodge 1946-47 
Dodge(Truck) 1948 
Plymouth 1946-47 

VRP-4402A REGULATOR* 

Use VRP-6001 A 

Used on 

Packard 1948-50 

VRP-4402C REGULATOR* 

Used on 

Packard 1950-51 

VRP-4501A REGULATOR* 

Use VRP-4503A 

Used on 

Chrysler 1947-48 
DeSoto 1947-48 
Dodge 1947-48 
Dodge (Truck)1948 
Plymouth 1947-48 

VRP-4503A REGULATOR* 
Replaces VRP-4001A, VRP-4401A, 
VRP-4501A 

Used on 

Chrysler 1940-42,1946-49 
DeSoto 1940-42,1946-49 
Dodge 1940-42,1946-49 
Dodge (Truck) 1940-49 
Plymouth 1940-42,1946-49 

VRP-4503B REGULATOR 
Use VBE-6001A 

Used on 

Chrysler 1949 
DeSoto 1949 
Dodge 1949 
Dodge(Truck)1948-49 
Plymouth 1949 


’Not Illustrated. 

24 ? 
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GENERATORS AND REGULATORS 


REGULATORS (Continued) 


VRP-6001A REGULATOR 
Replaces VHP-4002C, VRP-4004A, 
VRP-4004F, VRP-4004F-1, 
VRP-4004F-2, VRP-4201A-1 
VRP-4402A, VRP-6101A 
Used or 

Allstate 1952 

Crosley 1946-52 

Frazer 1947-51 

Henry J1951-52 

Hudson 1951 

Kaiser 1947-51 

Nash 1940-42,1946-48 

Packard 1940-42,1946-50 

Studebaker 1940-42,1946-50 

Studebaker(Truck) 1941-42,1945-51 

VRP-6002A REGULATOR* 

Used on 

Hudson 1950 


VRP-6003A REGULATOR* 
Replaces VRP-4007C-2 
Used on 

Willys 1945-52 

VRP-6004A REGULATOR* 
Use VBE-6001A 

Used on 

Chrysler 1950 
DeSoto 1950 
Dodge 1950 
Dodge (Truck) 1950 
Plymouth 1950 

VRP-6005A REGULATOR* 
Used on 

Studebaker1951 

VRP-6101A REGULATOR* 
Use VR P-6001 A 

Used on 

Hudson 1951 

VRP-6101B REGULATOR 
Used on 

Hudson 1952 


VRR-4001A REGULATOR 
Replaces VRD-4008B 

Used on 

Hudson 1940-42,1946-50 

VRR-4001B REGULATOR* 
Replaces VRD-4008A 

Used on 

Hudson 1938-39 

VRR-4002B REGULATOR* 
Replaces VRD-4006A, VRD-4006B. 
VRD-4010A 

Used on 

Nash 1939 
Studebaker 1938-39 
Studebaker(Truck) 1938-40 

VRR-4003A REGULATOR 
Replaces VRD-4002A, B 
Used on 

Oodge 1939 
Dodge (Truck) 1938-39 
Plymouth 1938-39 


VRR-4004A REGULATOR 
Replaces VRD-4004A 

Used on 

Willys 1939-42 

VRR-4005A REGULATOR* 
Replaces VRD-4001B, VRD-4009A 
Used on 

Packard 1938-39 

VRY-4203A REGULATOR* 

Used on 

Willys 1942-45 

VRY-4203B REGULATOR* 

Used on 

Willys 1942-45 

VRY-4203E REGULATOR* 

Use VRY-4203G 

Used on 

Willys 1942-45 

VRY-4203G REGULATOR* 
Replaces VRY-4203E 

Used on 

Willys 1942-45 


ARMATURES 


GEG-2134F ARMATURE 



Used on 

Willys 1942-45 

GGJ-2101F ARMATURE 
Used on 

Chrysler 1949-50 
Packard 1948-50 

GGJ-2103F ARMATURE 
Used on 

Chrysler 1951-52 

GGJ-2104F ARMATURE 
Used on 

Chrysler 1951-52 
GGU-2006F ARMATURE 


GAM-2055 ARMATURE 
Used on 

Willys 1938-39 

GAS-2336 ARMATURE 
Used on 

Crosley 1946-48 

GBM-2065F ARMATURE 
Used on 

Dodge 1939 
Dodge (Truck) 1938-40 
Hudson 1938-39 
Plymouth 1938-39 
Studebaker(Truck)1938-40 
Willys 1939 

GBM-2066 ARMATURE 
Used on 

Crosley 1940-41 

GBW-2006F ARMATURE 
Used on 

Dodge (Truck) 1938 

GCJ-2006F ARMATURE 
Used on 

Dodge (Truck)1938 
Packard 1938-39 
Studebaker 1938 
Studebaker(Truck) 1938 
Willys 1939-42 


GCJ-2030 ARMATURE 
Used on 

Nash 1938 


GDF-2097 ARMATURE 
Used on 

Nash 1939 


GCJ-2097 ARMATURE 
Used on 

Nash 1939 

GCO-2006F ARMATURE 
Used on 

Chrysler 1938-39 
Packard 1938-39 

GCO-2031F ARMATURE 
Used on 

Nash 1938 

GDA-2006F ARMATURE 
Used on 

Chrysler 1938-39 
DeSoto 1938-39 
Dodge 1938-39 
Dodge (Truck) 1938-39 
Studebaker1939 
Studebaker(Truck) 1939 

GDF-2006F ARMATURE 
Used on 

Dodge (Truck)1939 
Hudson 1938-42 


GDZ-2006F ARMATURE 
Used on 

Chrysler 1940-42 and 1946-49 
DeSoto 1940-42 and 1946-49 
Dodge 1940-42 and 1946-49 
Dodge (Truck) 1940-42 and 1944-49 
Frazer 1947-51 

Hudson 1940-42 and 1946-50 
Kaiser 1947-50 
Packard 1940-42 and 1946-50 
Plymouth 1940-42 and 1946-49 
Studebaker 1940-42 and 1946-50 
Studebaker(Truck) 1941-50 
Willys 1945-50 

GDZ-2079F ARMATURE 
Used on 

Crosley 1946-52 
Nash 1940-42 and 1946-48 

GEG-2006F ARMATURE 
Used on 

Chrysler 1941-42 
Packard 1948-50 


Plymouth 1938-39 GEG-2120F ARMATURE 

Studebaker1938-39 Used on 

Studebaker (Truck) 1938-40 Willys 1942-45 


Used on 

Chrysler 1949-52 
Packard 1950 

GGW-2006F ARMATURE 
Used on 

Chrysler 1949-52 
DeSoto 1949-52 
Dodge 1949-52 
Dodge(Truck)1948-52 
Packard 1950-52 
Plymouth 1949-52 
Studebaker 1952 
Studebaker (Truck)1952 

GGW-2044F ARMATURE 
Used on 

Chrysler 1951-52 
DeSoto 1951-52 

GGW-2045F ARMATURE 
Used on 

Chrysler 1951-52 
DeSoto 1951-52 

GGY-2006F ARMATURE 
Used on 

Allstate 1952 
Henry J 1951-52 
Hudson 1950-52 
Kaiser 1951 
Studebaker 1950-51 
Studebaker(Truck)1950-51 
Willys 1950-52 


Not Illustrated. 
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_ generators and regulators _ 

BRUSHES 


IJI J I J 

GEM-2012S 



GCD-2012S 



GCE-2012S 



GAM-2012 



GCJ-2012S 



GDF-2012CS 



GDF-2012S 



GBM-2012AS 


GGJ-2012S 





GGU-2012S GGY-2012S 


GAM-2012 BRUSH SET 
Used on 

Willys 1938-39 
GBM-2012AS BRUSH SET 
Used on 

Crosley 1940-41 
Dodge 1939 

Dodge(Truck)1938-40 
Hudson 1938-39 
Plymouth 1938-39 
Studebaker(Truck)1938-40 
Willys 1939 

GCD-2012S BRUSH SET 
Used on 

Packard 1948-49 
GCE-2012S BRUSH SET 
Used on 

Packard 1948-50 
Willys 1942-45 


G.CJ-2012S BRUSH SET 
Used j>n 

Dodge (Truck) 1938 
Nash 1938-39 
Packard 1938-39 
Studebaker 1938 
Studebaker(Truck) 1938 
Willys 1939-42 

GDF-2012CS BRUSH SET 
Used on 

Hudson 1940-42 and 1946-50 

GDF-2012S BRUSH SET 
Used on 

Dodge 1938-39 
Dodge (Truck) 1939 
Hudson 1938-42 
Nash 1939 
Plymouth 1938-39 


GDF-2012S (Cont'd) 
Studebaker 1938-39 
Studebaker (Truck) 1938-40 

GEM-2012S BRUSH SET 
Used on 

Crosley 1946-48 

GGJ-2012S BRUSH SET 
Used on 

Chrysler 1949-52 

GGU-2012S BRUSH SET 
Used on 

Chrysler 1938-52 
Crosley 1946-52 
DeSotO 1938-52 
Dodge 1938-52 
Dodge(Truck)1938-52 


GGU-2012S (Cont'd) 

Frazer 1947-51 
Kaiser 1947-50 
Nash 1938-48 
Packard 1938-52 
Plymouth 1940-52 
Studebaker 1939-50 
Studebaker(Truck) 1939 and 
1941-50 
Willys 1945-50 

GGY-2012S BRUSH SET 
Used on 

Allstate 1952 
Henry J 1951-52 
Hudson 1950-52 
Kaiser 1951 
Studebaker 1950-52 
Studebaker(Truck) 1950-52 
Willys 1949-52 


26 
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_ GENERATORS AND REGULATORS _ 

COMMUTATOR END HEADS 



GAM-3050B COMM. END HEAD 
ASSEMBLY 

Used on 

Willys 1938-39 

GAR-2194 COMM. END HEAD 
ASSEMBLY 

Used on 

Dodge 1939 

Dodge (Truck) 1939-40 
Plymouth 1938-39 

GAR-2194B COMM. END HEAD 
ASSEMBLY 

Used on 

Hudson 1938-39 

GAR-2194C COMM. END HEAD 
ASSEMBLY 

Used on 

Studebaker(Truck) 1938-40 

GAR-2239 COMM. END HEAD 
ASSEMBLY 

Used on 

Willys 1939 

GAS-2079 COMM. END HEAD 
ASSEMBLY 

Used on 

Crosley 1946-48 

GBM-3245 COMM. END HEAD 
ASSEMBLY 

Used on 

Crosley 1940-41 

GBW-2002B COMM. END HEAD 
ASSEMBLY 

Used on 

Packard 1938^39 

GBW-2002E COMM. END HEAD 
ASSEMBLY 

Used on 

Studebaker 1939 
Studebaker(Truck) 1939 


GBW-2002S COMM. END HEAO 
ASSEMBLY 

Used on 

Chrysler 1938-39 
DeSoto 1938-39 
Dodge 1938-39 
Dodge (Truck) 1938-39 

GBW-2049 COMM. END HEAD 
ASSEMBLY 

Used on 

Nash 1938 

G8W-2049A COMM. END HEAD 
ASSEMBLY 

Used on 

Crosley 1946-52 
Nash 1940-48 

GCE-2118 COMM. END HEAD 
ASSEMBLY 

Used on 

Willys 1942-45 

GCE-2118A COMM. END HEAD 
ASSEMBLY 

Used on 

Willys 1942-45 

GCE-2133 COMM. END HEAD 
ASSEMBLY 

Used on 

Willys 1942-45 

GCJ-2002 COMM. END HEAD 
ASSEMBLY 

Used on 

Dodge (Truck) 1938 
Packard 1938-39 

GCJ-2060 COMM. END HEAD 
ASSEMBLY 

Used on 

Studebaker 1938 
Studebaker(Truck) 1938 

GCJ-2094 COMM END HEAD 
ASSEMBLY 

Used on 

Willys 1939-42 


GCM-2031 COMM. END HEAD 
ASSEMBLY 

Used on 

Nash 1938-39 

GDF-2002A COMM. END HEAD 
ASSEMBLY 

Used on 

Hudson 1938-42 

GDF-2Q02S COMM. END HEAD 
ASSEMBLY 

Used on 

Dodge 1939 
Dodge(Truck) 1939 
Plymouth 1938-39 
Studebaker 1938-39 
Studebaker(Truck)1938-40 

GDF-2082 COMM. END HEAD 
ASSEMBLY 

Used on 

Nash 1939 

GDZ-2002CS COMM. END HEAD 
ASSEMBLY 

Used on 

Studebaker 1941-42 and 1947-49 
Studebaker(Truck)1941-50 

GDZ-2002S COMM. END HEAD 
ASSEMBLY 

Used on 

Chrysler 1940-42 and 1946-49 
DeSoto 1940-42 and 1946-49 
Dodge 1940-42 and 1946-49 
Dodge (Truck) 1940-49 
Frazer 1947-51 
Kaiser 1947-50 
Packard 1941-42 and 1946-50 
Plymouth 1940-49 
Studebaker 1941-50 
Studebaker(Truck)1941-49 

GDZ-2087A COMM. END HEAD 
ASSEMBLY 

Used on 

Willys 1945-51 


GEA-2002 COMM. END HEAD 
ASSEMBLY 

Used on 

Packard 1940 

GEA-2002A COMM. END HEAD 
ASSEMBLY 

Used on 

Studebaker1940 

GEA-2002B COMM. END HEAD 
ASSEMBLY 

Used on 

Studebaker 1940 

GEA-2002C COMM. END HEAD 
ASSEMBLY 

Used on 

Packard 1940-42 and 1946-47 

GEC-2084 COMM. END HEAD 
ASSEMBLY 

Used on 

Hudson 1940-50 

GG7-2021 COMM. END HEAD 
ASSEMBLY 

Used on 

Packard 1948-50 

GGJ-2021A COMM. END HEAD 
ASSEMBLY 

Used on 

Chrysler 1949-50 

GGJ-2079 COMM. END HEAD 
ASSEMBLY 

Used on 

Chrysler 1951-52 

GGU-2002 COMM. END HEAD 
ASSEMBLY 

Used on 

Chrysler 1949-52 

GGU-2048S COMM. END HEAD 
ASSEMBLY 

Used on 

Chrysler 1951-52 

GGW-2002S COMM. END HEAD 
ASSEMBLY 

Used on 

Chrysler 1949-52 
DeSoto 1949-52 
Dodge 1949-52 
Dodge (Truck) 1949-52 
Packard 1950 
Plymouth 1949-52 

GGW-2027 COMM. END HEAD 
ASSEMBLY 

Used on 

Packard 1951-52 

GGW-2039S COMM. END HEAD 
ASSEMBLY 

Used on 

Chrysler 1951-52 
DeSoto 1951-52 

GGY-2002A COMM. END HEAD 
ASSEMBLY 

Used on 

Allstate 1952 
Henry J1951-52 
Hudson 1950-52 
Kaiser 1951 
Studebaker 1950-52 
Studebaker(Truck) 1950-52 
Willys 1949-52 








AUTO-LITE SERVICE PARTS CATALOG 

GENERATORS AND REGULATORS 


BEARINGS 



GGU-38A 


GBF-79 COMM. END BEARING 
Used on 

Chrysler 1938-49 
Crosley 1940-41 
DeSoto 193B-49 
Dodge 1938-49 
Dodge (Truck) 1938-49 
Frazer 1947-51 
Hudson 1938-50 
Kaiser 1947-50 
Packard 1938-50 
Plymouth 1938-49 
Studebaker1938-50 
Studebaker(Truck)1938-50 
Willys 1939-50 



GBF-79 


GGU-38A COMM. END BEARING 
Used on 

Allstate 1952 
Chrysler 1949-52 
DeSoto 1949-52 
Dodge 1949-52 
Dodge (Truck) 1948-52 
Henry J1951-52 
Hudson 1950-52 
Kaiser 1951 
Packard 1950-52 
Plymouth 1949-52 
Studebaker1950-52 
Studebaker(Truck) 1950-52 
Willys 1950-52 



X-295 


X-293 COMM. END BEARING* 
Used on 

Crosley 1946-48 

X-295 COMM. END BEARING 
Used on 

Chrysler 1941-42 
Crosley 1946-52 
Nash 1938-48 
Willys 1942-45 

X-867 COMM. END BEARING* 
Used on 

Chrysler 1949-52 
Packard 1948-50 

X-3135 COMM. END BEARING 
Used on 

Chrysler 1951-52 
DeSoto 1951-52 


X-1655 COMM. END BEARING* 
Used on 

Willys 1942-45 

X-295 DRIVE END BEARING 
Used on 

Allstate 1952 
Chrysler 1938-52 
Crosley 1940-41 and 1946-52 
DeSoto 1938-52 
Dodge 1938-52 
Dodge (Truck) 1938-52 
Frazer 1947-51 
Henry J1951-52 
Hudson 1938-52 
Kaiser 1947-51 
Nash 1938-42 and 1946-48 
Packard 1938-52 
Plymouth 1938-52 
Studebaker1938-52 
Studebaker(Truck)1938-52 
Willys 1938-52 

X-298 DRIVE END BEARING 
Used on 

Chrysler 1949-52 
DeSoto1951-52 
Packard 1948-50 

X-1655 DRIVE END BEARING* 
Used on 

Willys 1942-45 


BRUSH SPRINGS 



GAS-17 BRUSH SPRING 

GBW-45 (Cont'd) 

GBY-25 BRUSH SPRING* 

GGY-45 (Cont’d) 

Used on 

Dodge 1938-49 

Used on 

DeSoto 1949-52 

Crosley 1946-48 

Dodge (Truck) 1938-49 

Chrysler 1949-52 

Dodge 1949-52 

GAS-18 BRUSH SPRING 

Frazer 1947-51 

Packard 1948-50 

Dodge(Truck)1948-52 


Hudson 1938-51 

GCE-53 BRUSH SPRING 

Henry J1951-52 

Crosley 1946-48 

Kaiser 1947-50 

Used on 

Hudson 1950-52 


Nash 1938-48 

Chrysler 1941-42 

Kaiser 1951 

GBW-45 BRUSH SPRING 

Packard 1938-50 

Willys 1942-45 

Packard 1950-52 

Used on 

Plymouth 1938-49 

GGY-45 BRUSH SPRING 

Plymouth 1949-52 

Chrysler 1938-52 

Studebaker 1938-50 

Used on 

Studebaker1950-52 

Crosley 1946-52 

Studebaker(Truck) 1938-50 

Allstate 1952 

Studebaker(Truck) 1950-52 

DeSoto 1938-49 

Willys 1938-50 

Chrysler 1949-52 

Willys 1950-52 


*Not Illustrated. 











AUTO-LITE SERVICE PARTS CATALOG 

__ GENERATORS AND REGULATORS _ 

FIELD COILS 



GAL-1005AL FIELD COIL ASSY. 
Used on 

Nash 1938-39 

GAM-1005 FIELD COIL ASSY. 
Used on 

Willys 1938-39 

GAM-1005F FIELD COIL ASSY. 
Used on 

Dodge 1938-39 
Dodge (Truck) 1938-40 
Plymouth 1938-39 

GAM-1005G FIELD COIL ASSY. 
Used on 

Studebaker(Truck) 1938-40 

GAM-1005K FIELD COIL ASSY. 
Used on 

Hudson 1938-39 
Willys 1939 

GAM-2005A FIELD COIL ASSY. 
Used on 

Crosley 1940-41 

GAS-2005P FIELD COIL ASSY. 
Used on 

Crosley 1946-48 

GBW-1005A FIELD COIL ASSY. 
Used on 

Chrysler 1938-39 
DeSolo 1938-39 
Dodge 1938-39 
Dodge (Truck) 1938-39 
Studebaker1939 
Studebaker(Truck) 1939 

GCJ-1005 FIELD COIL ASSY. 
Used on 

Dodge 1938-39 
Dodge (Truck) 1938-40 
Hudson 1938-39 
Packard 1938-39 
Plymouth 1938-39 
Studebaker 1938-39 
Studebaker(Truck)1938-40 
Willys 1939-42 


GCO-1005 FIELD COIL ASSY. 
Used on 

Chrysler 1938-39 
Nash 1938 
Packard 1938-39 

GCO-1005A FIELD COIL ASSY. 
Used on 

Packard 1939 


GDS-1005A FIELD COIL ASSY. 
Used on 

Hudson 1939-42 
Nash 1939 

GDZ-1005 FIELD COIL ASSY. 
Used on 

Chrysler 1940-42 and 1946-49 
Crosley 1947-52 
DeSoto 1940-42 and 1946-49 
Dodge 1940-42 and 1946-49 
Dodge (Truck) 1940-49 
Frazer 1947-51 
Kaiser 1947-50 
Nash 1940-42 and 1946-48 
Packard 1941-42 and 1946-50 
Plymouth 1940-42 and 1946-49 
Studebaker 1941-42 and 1946-50 
Studebaker(Truck)1941-50 
Willys 1945-51 

GEA-1005 FIELD COIL ASSY. 
Used on 

Packard 1940-42 
Studebaker1940 

GEB-1005 FIELD COIL ASSY. 
Used on 

Chrysler 1941-42 

GEB-1005A FIELD COIL ASSY. 
Used on 

Willys 1942-45 


GEC-1005 FIELD COIL ASSY. 
Used on 

Hudson 1940-42 and 1946-50 


GFY-1005 FIELD COIL ASSY. 
Used on 

Chrysler 1949-52 
Packard 194B-50 


GGU-1005 FIELD COIL ASSY. 
Used on 

Chrysler 1949-52 


GGW-1005 FIELD COIL ASSY. 

Used on 

Allstate 1952 
Chrysler 1949-52 
DeSoto 1949-52 
Dodge 1949-52 
Dodge (Truck) 1948-52 
Henry J 1951-52 
Hudson 1950-52 
Kaiser 1951 
Packard 1950-52 
Plymouth 1949-52 
Studebaker 1950-52 
Studebaker(Truck)1950-52 
Willys 1949-52 
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AUTO-LITE SERVICE PARTS CATALOG 


STARTING MOTORS AND SWITCHES 


Year 

Model 

Starting 

Motor 

Armature 

Brush Set 

★Commutator 
End Head 
Assembly 

Field Coil 
Package 

Intermediate 

Bearing 

Drive End 
Bearing 

Bendix Drive 
or Clutch 

Switch 

ALLSTATE 

1952 

52A, 52 

MZ-4163 

MZ-2337 

MZ-2012AS 

MZ-2328 

MZ-3005S 

MZ-1236 


EBA-39 

SS-4014 

CHRYSLER 









mm 

CIS 6 cyl. 

MAX-4020A 

MAW-2030 

MAW-2012S 

MAX-2002 

MCL-3005CS 


MP-41A 

MAX-3098 

SS-4703 

S 

Cl 9 8 cyl. 

MAX-4037 

MAW-2030 

MAW-2012S 

MAX-2002 

MCL-3005CS 


MP-41A 

MAX-3098 

SS-4703 


C20 8 cyl. 

MAX-4 003A 

MAW-2030 

MAW-2012S 

MAX-2002 

MCL-3005CS 


MP-41 A 

MAX-3098A 

SS-4702 


MAX-4038 

MAW-2030 

MAW-2012S 

MAX-2002 

MCL-3005CS 


MP-41 A 

MAX-3098 

SS-4702 

1939 

C22 6 cyl., C24 8 cyl. 

MAX-4020A 

MAW-2030 

MAW-2012S 

MAX-2002 

MCL-3005CS 


MP-41 A 

MAX-3098 

SS-4703 

1939 

C23 8 cyl. 

MAX-4037 

MAW-2030 

MAW-2012S 

MAX-2002 

MCL-3005CS 


MP-41 A 

MAX-3098 

SS-4703 


•MAX-4020A 

MAW-2030 

MAW-2012S 

MAX-2002 

MCL-3005CS 


MP-41 A 

MAX-3098 

SS-4703 

1940 

C25 6 cyl., C27 8 cyl. 

MAX-4020A 

MAW-2030 

MAW-2012S 

MAX-2002 

MCL-3005CS 


MP-41A 

MAX-3098 

SS-4703 

1940 

C26 8 cyl. 

MAX-4037 

MAW-2030 

MAW-2012S 

MAX-2002 

MCL-3005CS 


MP-41 A 

MAX-3098 

SS-4703 


•MAX-4020A 

MAW-2030 

MAW-2012S 

MAX-2002 

MCL-3005CS 


M P-41 A 

MAX-3098 

SS-4703 

1941 

C28 6 cyl., C30, 

C33 8 cyl. 

MAX-4045 

MAW-2030 

MAW-2012S 

MAX-2002A 

MCL-3005CS 


MP-41A 

MAX-3098A 

SS-4703 


MAX-404 5A 

MAW-2030 

MAW-2012S 

MAX-2002 

MCL-3005CS 


M P-41 A 

MAX-3098A 

SS-4703 

1942 

C34 6 cyl., C36, 











C37 8 cyl. 

MAX-4050 

MAW-2030 

MAW-2012S 

MAX-2002 

MCL-3005CS 


MP-41 A 

MAX-3098A 

SS-4705 

1946-48 

C38 6 cyl., C39 8 cyl. 

MAX-4050 

MAW-2030 

MAW-2012S 

MAX-2002 

MCL-3005CS 


MP-41 A 

MAX-3098A 

SS-4705 

1949 

C45 6 cyl., C46, 











C47 8 cyl. 

MCL-6101 

MCH-2039 

MZ-2012BS 

MCL-2030 

MCL-3005CS 


MP-41 A 

MCL-3098A 

SS-4707 

1950 

C48 6 cyl. 

MCL-6101 

MCH-2039 

MZ-2012BS 

MCL-2030 

MCL-3005CS 


MP-41 A 

MCL-3098A 

SS-4707 


MCL-6109 

MCH-2070 

MZ-2012BS 

MCL-2030 

MCL-3005CS 


M P-41 A 

MCL-3075 

SSX-4001 



MCL-6108 

MCH-2070 

MZ-2012BS 

MCL-2030 

MCL-3005CS 


MP-41A 

MCL-3075 

SSX-4101 

1950 

C49, C50 8 cyl. 

MCL-6101 

MCH-2039 

MZ-2012BS 

MCL-2030 

MCL-3005CS 


MP-41A 

MCL-3098A 

SS-4707 


MCL-6108 

MCH-2070 

MZ-2012BS 

MCL-2030 

MCL-3005CS 


MP-41A 

MCL-3075 

SSX-4101 

1951-52 

C51 8 cyl., C52, C53, 











C54, C55 8 cyl. 

MCL-6109 

MCH-2070 

MZ-2012BS 

MCL-2030 

MCL-3005CS 


MP-41 A 

MCL-3075 

iSSX-4001 

1952 

C51 6 cyl., 











C52, C53, C54, C55 8 cyl. 

MCL-6116 

MCH-2070 

MZ-2012BS 

MCL-2030 

MCL-3005CS 


MP-41A 

MCL-3075 

tSSX-4002 

1952 

C51 Power Steering 

MCL-6117 

MCH-2070 

MZ-2012BS 

MCL-2030 

MCL-3005CS 


MP-41A 

MCL-3075 

iSSX-4003 


CROSLEY 


1940-41 

A 2 cyl. 

MZ-4077 

MZ-2085 

MZ-2012AS 

MZ-2002B 

MZ-3005S 


MAK-39 

EB-81 

SW-4001 



MZ-4101 

MZ-2165 

MZ-2012AS 

MZ-2002B 

MZ-3005S 

MG-77A 

MAK-40 

MZ-3158 

SW-3911 

1946-47 

CC-47 4 cyl. 

MAK-4027 

MAK-2074 

MAK2012AS 

IMAK-2002A 

MAK-3005S 


MAK-39 

EBA-97 

SS-4007 

1947-48 

CC-47 4 cyl. 

MZ-4147 

MZ-2053 

MZ-2012AS 

MZ-2002E 

MZ-3005S 


MZ-44A 

EBA-97 

SS-4007 

1949-52 

CD 4 cyl. 

MZ-4147 

MZ-2053 

MZ-2012AS 

MA-2002E 

MZ-3005S 


MZ-44A 

EBA-97 

+SS-4007 


DE SOTO 


1938 

S5 

MAW-4010 

MAW-2030 





MP-41 A 

MAX-3098 

SW-2813 

1939 

S6 







MP-41A 

MAX-3098 

SW-2813 

1940 

S7 







MP-41 A 

MAX-3098 

SW-2813 

1941 

S8C, S8S 







MP-41 A 

MAX-3098 

SW-2813 



MAW-4019A 

MAW-2030 

MAW-2012S 


MAW-3005AS 


MP-41A 

MAX-3098 

SW-2813 

1942 

S10C, S10S 

MAW-4026 

MAW-2030 

MAW-2012S 




MP-41 A 

MAX-3098 

SW-2813 




MAW-2030 

MAW-2012S 




M P-41 A 

MAX-3098A 

SS-4705 

1946-48 

S11 

MAW-4025 

MAW-2030 

MAW-2012S 




MP-41A 

MAX-3098A 

SS-4705 

1949 

SI 3 

MCH-6102 

MCH-2039 

MZ-2012BS 


MCH-3005BS 


MP-41 A 

MCL-3098A 

SS-4707 


SI 4 

MCH-6102 

MCH-2039 



MCH-3005BS 


MP-41 A 

MCL-3098A 

SS-4707 



MCH-6105 

MCH-2070 





MP-41A 

MCL-3075 

SSX-4001 

1951-52 

SI 5 6 cyl. 

MCL-6109 

MCH-2070 





MP-41 A 

MCL-3075 

iSSX-4001 

1952 

SI 5 6 cyl., S17 8 cyl. 

MCL-6116 

MCH-2070 



MCL-3005CS 


MP-41A 

MCL-3075 

ASSX-4002 

1952 

SI 5 Power Steering 

MCL-6117 


MZ-2012BS 


MCL-3005CS 


MP-41A 

MCL-3075 

ASSX-4003 


DODGE 


1938 

D8 

MAW-4010 

MAW-2030 

MAW-2012S 

MAW-2002F 

MAW-3005AS 


MP-41 A 

MAX-3098 

SW-2813 

1938 

D9, D10 

MAW-4009 

MAW-2030 

MAW-2012S 

MAW-2002F 

MAW-3005AS 


M P-41 A 

MAX-3098 

SW-2813 

1939 

Dll, D11S, D12, D13 

MAW-4016 

MAW-2030 

MAW-2012S 

MAW-2002 F 

MAW-3005AS 


MP-41A 

MAX-3098 

SW-2813 

EM 

D14, D17 

MZ-4062 

MZ-2108 

MZ-2012AS 

MZ-2105B 

MZ-3005BS 


MP-41A 

MAX-3098 

SW-2813 



MZ-4062A 

MZ-2108 

MZ-2012AS 

MZ-2105B 

MZ-3005BS 


MP-41 A 

MAX-3098 

SW-2813 


D15, D16, D16S 

MAW-4016 

MAW-2030 

MAW-2012S 

MAW-2002F 

MAW-3005AS 


MP-41 A 

MAX-3099 

SW-2813 

1941 

D19 

MZ-4089 

MZ-2108 

MZ-2012AS 

MZ-2105B 

MZ-3005BS 


MP-41A 

MAX-3098 

SW-2813 


MZ-4089A 

MZ-2108 

MZ-2012AS 

MZ-2105B 

MZ-3005BS 


MP-41 A 

MAX-3098 

SW-2813 

1941 

D20, D21 

MAW-4019 

MAW-2030 

MAW-2012S 

MAW-2002A 

MAW-3005AS 


MP-41 A 

MAX-3098 

SW-2813 

MAW-4019A 

MAW-2030 

MAW-2012S 

MAW-2002F 

MAW-3005AS 


MP-41 A 

MAX-3098 

SW-2813 

1942 

D22, D23 

MAW-4026 

MAW-2030 

MAW-2012S 

MAW-2002F 

MAW-3005AS 


M P-41 A 

MAX-3098 

SW-2813 

1946-48 

D24 

MAW-4041 

MAW-2128 

MAW-2012S 

MAW-2002F 

MAW-3005S 

MAW-2129 

MG-77A 

EBB-8 

ISST-4007 

1946-48 

D25 

MZ-4133 

MZ-2211 

MZ-2012AS 

MZ-2105B 

MZ-3005S 

MAW-2129 

MG-77A 

EBB-8 

tSST-4007 


•Used on models with fluid drive. tlncludes (4) MAK-19 Brush Springs. *HRW-4001 Starter Relay also used. ★Includes (4) MZ-19 Brush Springs except as noted. 
^Current production Switch, see Page 34 for original equipment part number + Used on 1951-52 models. 
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AUTO-UTE SERVICE PARTS CATALOG 

STARTING MOTORS AND SWITCHES 


Year 

Model 

- 1 

Starting 

Armature 

Brush Set 

-^-Commutator 
End Head 

Field Coil 

Intermediate 

Drive End 

Bendix Drive 

Switch 



Motor 



Assembly 

Package 

Bearing 

Bearing 

or Clutch 



DODGE (Continued) 


1949 

D29, D30 

M C H-6101 

MCH-2028 

MZ-2012BS 

MCH-2002C 

MCH-3005BS 

MCH-1051 

MG-77A 

EBB-8 


1950 

D33, D34 

MCH-6101 

MCH-2028 

MZ-2012BS 

MCH-2002C 

MCH-3005BS 

MCH-1051 

MG-77A 

EBB-8 

1SST-4007 

1951 

D41, D42 

MCH-6101 

MCH-2028 

MZ-2012BS 

MCH-2002C 

MCH-3005BS 

MCH-1051 

MG-77A 

EBB-8 


1951-52 

D41, D42 

M C H-6201 

MCH-2088 

MZ-2012BS 

MCH-2002F 

MCH-3005BS 

MCH-1051 

MG-77A 

EBB-8 



DODGE (Truck) 


1938-41 

RC, RO, RE, RF, TD, 











TE, TF, VF, VM, VR, 











VS, WF, WFM.WGM 

MAW-4013A 

MAW-2030 

MAW-2012S 

MAW-2002A 

MAW-3005AS 


MP-41A 

MAX-3098 

SW-2813 

1938-41 

RG, TG, VG, WG 

MAX-4031 A 

MAW-2030 

MAW-2012S 

MAX-2002 

MAX-3005S 


MP-41A 

MAX-3098 

SW-2813 

1939-41 

TC, VC, VD, WC, WD 

MZ-4059 

MZ-2108 

MZ-2012AS 

MZ-2105B 

MZ-3C05BS 


M P-41 A 

MAX-3098 

SW-2813 

1941 

WC, WD late 

MZ-4059A 

MZ-2108 

MZ-2012AS 

MZ-2105B 

MZ-3005BS 


MP-41A 

MAX-3098 

SW-2813 

1941 

WF, WFM.WGM late 

MAW-4013B 

MAW-2030 

MAW-2012S 

MAW-2002F 

MAW-3005AS 


MP-41A 

MAX-3098 

SW-2813 

1941 

WG late 

MAX-4031 B 

MAW-2030 

MAW-2012S 

MAX-2002 

MAX-3005S 


M P-41 A 

MAX-3098 

SW-2813 

1942 

WG 

MAX-4053 

MAW-2030 

MAW-2012S 

MAX-2002 

MAX-3005S 


MP-41A 

MAX-3098 

SW-2813 

1942-46 

WC WD15 

MZ-4115 

MZ-2108 

MZ-2012AS 

MZ-2105B 

MZ-3005BS 


MP-41A 

MAX-3098 

SW-2813 

1942-46 

WD, 20, 21, WF, WFM, 











WGM 

MAW-4029 

MAW-2030 

MAW-2012S 

MAW-2002F 

MAW-3005AS 


MP-41A 

MAX-3098 

SW-2813 

1946-47 

WDX 

MAW-4044 

MAW-2030 

MAW-2012S 

MAW-2002F 

MAW-3005AS 


M P-41 A 

MAX-3098 

SW-2813 

1946-47 

WG, WGM 

MAX-4053 

MAW-2030 

MAW-2012S 

MAX-2002 

MAX-3005S 


MP-41A 

MAX-3098 

SW-2813 

1947 

WC, WD15 

MZ-4143 

MZ-2108 

MZ-2012AS 

MZ-2105B 

MZ-3005BS 


MP-41A 

MAX-3098 

SW-2813 

1947 

WD20, 21, WF, WFM 

MAW-4044 

MAW-2030 

MAW-2012S 

MAW-2002F 

MAW-3005AS 


M P-41 A 

MAX-3098 

SW-2813 

1947 

WG 

MAX-4076 

MAW-2030 

MAW-2012S 

MAX-2002 

MAX-3005S 


M P-41 A 

MAX-3098 

SW-2813 

1947 

WG late 

MAX-4079 

MAW-2030 

MAW-2012S 

MAX-2002 

MAX-3005S 


M P-41 A 

MAX-3098 

SW-2813 

1948 

B-1-B, C 

MZ-4148 

MZ-2108 

MZ-2012AS 

MZ-2105B 

MZ-3005BS 


MP-41A 

MAX-3098 

SW-2813 

1948 

B-1-D, DU, EU, F, FM 

MAW-4052 

MAW-2030 

MAW-2012S 

MAW-2002F 

MAW-3005AS 


MP-41A 

MAX-3098 

SW-2813 

1948-50 

B-1-PW; B-2-PW 

MAW-4029 

MAW-2030 

MAW-2012S 

MAW-2002F 

MAW-3005AS 


MP-41 A 

MAX-3098 

SW-2813 

1949-50 

B-1-B, C, D, DU, EU, F, 











FM; B-2-B, C, D, F, 











FM, G, GM 

MCH-6103 

MCH-2039 

MAB2012CS 

MCH-2064 

MCH-3005CS 


MP-41 A 

MCL-3098A 

SW-2813 

1950 

B-1-DU, EU; B-2-B, 











C, D, F, FM, G, GM late 

M C H-6106 

MCH-2070 

MZ-2012BS 

MCH-2002C 

MCH-3005ES 


M P-41 A 

MCL-3075 

SW-2827 

1951 52 

B-3-B, C, D, DU, EU, 











F, FM,G, GM, PW 

MCH-6106 

MCH-2070 

MZ-2012BS 

MCH-2002C 

MCH-3005ES 


MP-41A 

MCL-3075 

SW-2827 

FRA2 

:er 

1947-48 

All Models 

MAW-4043 

MAW-2128 

MAW-2012S 

MAW-2002F 

MAW-3005S 

MAW-2129 

MG-77A 

EBA-33 

SS-4001 

1949-51 

All Models 

MAW-4054 

MAW-2128 

MAW-2012S 

MAW-2002 F 

MAW-3005S 

MAW-2129 

MG-77A 

EBA-33 


1951 

Hydramatic 

MAW-4057 

MAW-212B 

MAW-2012S 

MAW-2002F 

MAW-3005S 

MAW-2129 

MG-77A 

EBA-33 



HENRY J 


1951 52 

5130, 5140, 52A, 52 

MZ-4163 

MZ-2337 

MZ-2012AS 

MZ-2328 

MZ-3005S 

MZ-1236 


EBA-39 

SS-4014 

HUDSON 

1938 

80, 81, B2, 83 6 cyl., 











84, 85, 86, 87 8 cyl. 

MAB-4075 

MAB-2113 

MAB-2012AS 

MAB-2002 

MAB-3005S 


MAB-124 

EBA-5 

SS-4001 

1938 

112 6 cyl. 

MAJ-4057 

MAJ-2062 

MAB-2012AS 

MAB-2002 

MAJ-3005S 


MAB-124 

EBA-5 

SW-4010 

1939 

90, 98 6 cyl. 

MAJ-4057 

MAJ-2062 

MAB-2012AS 

MAB-2002 

MAJ-3005S 


MAB-124 

EBA-5 

SW-4010 



MAJ-4061 

MAJ-2062 

MAB-2012AS 

MAB-2002 

MAJ-3005S 


MAB-124 

EBA-29 

SW-4010 

1939 

91 6 cyl. 

MAB-4100 

MAB-2113 

MAB-2012AS 

MAB-2002 

MAB-3005S 


MAB-124 

EBA-29 

SS-4001 

1939 

92, 93 6 cyl., 94, 











95, 96, 97 8 cyl. 

MAB-4075 

MAB-2113 

MAB-2012AS 

MAB-2002 

MAB-3005S 


MAB-124 

EBA-5 

SS-4001 



MAB-4100 

MAB-2113 

MAB-2012AS 

MAB-2002 

MAB-3005S 


MAB-124 

EBA-29 

SS-4001 

1940 

40, 41,42, 43 48 6 cyl. 

MZ-4079 

MZ-2138 

MZ-2012AS 

MZ-2002B 

MZ-3005S 


MAB-124 

EBA-29 




MZ-4079A 

MZ-2138 

MZ-2012AS 

MZ-2002B 

MZ-3005S 


MAB-124 

EBA-29 

XA-554 

1940 

44, 45, 46, 47 8 cyl. 

MAB-4103 

MAB-2113 

MAB-2012AS 

MAB-2002 

MAB-3005S 


MAB-124 

EBA-29 




MAB-4103A 

MAB-2113 

MAB-2012AS 

MAB-2002 

MAB-3005S 


MAB-124 

EBA-29 

XA-554 

1941 

10,11 12,13,18 6 cyl. 

MZ-4092 

MZ-2138 

MZ-2012AS 

MZ-2002B 

MZ-3005S 


MAB-124 

EBA-29 

SS-4001 

1941 

14,15,17 8 cyl. 

MAB-4100 

MAB-2113 

MAB-2012AS 

MAB-2002 

MAB-3005S 


MAB-124 

EBA-29 

SS-4001 

1942 

20, 21, 22 6 cyl. 

MZ-4092 

MZ-2138 

MZ-2012AS 

MZ-2002B 

MZ-3005S 


MAB-124 

EBA-29 

SS-4001 

1942 

24, 25, 27 8 cyl. 

MAB-4100 

MAB-2113 

MAB-2012AS 

MAB-2002 

MAB-3005S 


MAB-124 

EBA 29 

SS-4001 

1946 

51, 52, 58 6 cyl. 

MZ-4092 

MZ-2138 

MZ-2012AS 

MZ-2002B 

MZ-3005S 


MAB-124 

EBA-29 

SS-4001 

1946 

53, 54 8 cyl. 

MAB-4100 

MAB-2113 

MAB-2012AS 

MAB-2002 

MAB-3005S 


MAB-124 

EBA-29 

SS-4001 

1947 

71, 72 6 cyl. 

MZ-4092 

MZ-2138 

MZ-2012AS 

MZ-2002B 

MZ-3005S 


MAB-124 

EBA-29 

SS-4001 

1947 

73, 74 8 cyl. 

MAB-4100 

MAB-2113 

MAB-2012AS 

MAB-2002 

MAB-3005S 


MAB-124 

EBA-29 

SS-4001 

1948 

481, 482 6 cyl., 











483, 484 8 cyl. 

MCL-6006 

MCH-2023 

MZ-2012AS 

MCJ-2030 

MCL-3005S 


MCL-27 

EBB-7 

SS-4001 

1949 

491, 492 6 cyl., 











493, 494 8 cyl. 

MCL-6006 

MCH-2023 

MZ-2012AS 

MCJ-2030 

MCL-3005S 


MCL-27 

EBB-7 

SS-4001 

1950 

500, 50T 6 cyl. 

MZ-4159 

MZ-2312 

MZ-2012AS 

MZ-2002F 

MZ-3005S 


MCL-27 

EBB-7 

SS-4001 

1950 

501, 502 6 cyl. 

MCL-6006 

MCH-2023 

MZ-2012AS 

MCJ-2030 

MCL-3005S 


MCL-27 

EBB-7 

SS-4001 



MZ-4159 

MZ-2312 

MZ-2012AS 

MZ-2002F 

MZ-3005S 


MCL-27 

EBB-7 

SS-4001 


-^■Includes (4) MZ-19 Brush Springs except as noted. {Current production Switch, see Page 34 for original equipment part number. 




















AUTO-LITE SERVICE PARTS CATALOG 


STARTING MOTORS AND SWITCHES 


I 

Year 

Model 

Starting 

Motor 

Armature 

Brush Set ^ 

★Commutator 
End Head 
Assembly 

Field Coil 1 
Package 

Intermediate 

Bearing 

Drive End 
Bearing 

Bendix Drive 
or Clutch 1 

Switch 

hud; 

iON (Continued) 

1950 

503, 504 8 cyl. 

MCL-6006 

MCH-2023 

MZ-2012AS 

MCJ-2030 

MCL-3005S 


MCL-27 

EBB-7 

SS-4001 

1951 

3A, 4A, 11A 6 cyl. 

MZ-4164 

MZ-2312 

MZ-2012AS 

MZ-2002F 

MZ-3005S 


MG-77A 

EBB-7 

SS-4030 

1951-52 

3A, 4A, 11 A, 3B, 4B, 11B 6 cyl. 

MZ-4167 

MZ-2312 

MZ-2012AS 

MZ-2002F 

MZ-3005S 


MG-77A 

EBB-7 

SS-4030 

1951-52 

5A, 6A, 7A, 5B, 6B, 7B 6 cyl.. 











8A, SB 8 cyl. 

MCH-6109 

MCH-2084 

MZ-2012BS 

MCH-2002E 

MCH-3005BS 


MG-77A 

EBB-7 

SS-4030 



!MCH-6107 

MCH-2028 

MZ-2012BS 

MCH-2002D 

MCH-3005BS 

MCH-1051 

MG-77A 

EBA-33 

SS-4030 


KAISER 


1947-48 

1949-51 

All Models 

All Models 

MAW-4043 

MAW-4054 

MAW-2128 

MAW-2128 

MAW-2012S 

MAW-2012S 

MAW-2002F 

MAW-2002F 

MAW-3005S 

MAW.-3005S 

MAW-2129 

MAW-2129 

MG-77A 

MG-77A 

EBA-33 

EBA-33 

SS-4001 

NASH 

1938 

3810,3820 6 cyl. 

MAB-4076 

MAB-2057 

MAB-2012AS 

MAB-2002 

MAB-3005S 


MAB-49A 

EB-99 

SW-4005 

1938 

3880 8 cyl. 

MAB-4054 

MAB-2047 

MAB-2012AS 

MAB-2002 

MAB-3005BS 


MAB-49A 

EB-99 

VC-4003 

1939 

3910, 3920 6 cyl. 

MAB-4076 

MAB-2057 

MAB-2012AS 

MAB-2002 

MAB-3005S 


MAB-49A 

EB-99 

SW-4005 

1939 

3980 8 cyl. 

MAB-4054 

MAB-2047 

MAB-2012AS 

MAB-2002 

MAB-3O05BS 


MAB-49A 

EB-99 

VC-4003 

1940 

4010, 4020 6 cyl. 

MAB-4076 

MAB-2057 

MAB-2012AS 

MAB-2002 

MAB-3005S 


MAB-49A 

EB-99 

SW-4005 

1940 

4080 8 cyl. 

MAB-4104 

MAB-2047 

MAB-2012AS 

MAB-2002 

MAB-3005S 


MAB-49A 

EB-99 

SW-4005 

1941 

4160 6 cyl. 

MAB-4076 

MAB-2057 

MAB-2012AS 

MAB-2002 

MAB-3005S 


MAB-49A 

EB-99 

SW-4012 

1941 

41B0 8 cyl. 

MAB-4104 

MAB-2047 

MAB-2012AS 

MAB-2002 

MAB-3005S 


MAB-49A 

EB-99 

SW-4012 

1942 

4240 6 cyl. 









SW-4012 

1942 

4260 6 cyl. 

MAB-4076 

MAB-2057 

MAB-2012AS 

MAB-2002 

MAB-3005S 


MAB-49A 

EB-99 

SW-4012 



•MAB-4111 

MAB-2140 

MAB-2012AS 

MAB-2002 

MAB-3005S 

MAW-2129 

MG-77 A 

EBA-52 

SS-4001 


4280 8 cyl. 

MAB-4104 

MAB-2047 

MAB-2012AS 

MAB-2002 

MAB-3005S 


MAB-49A 

EB-99 

SW-4012 


4640 6 cyl. 

MZ-4103 

MZ-2154 

MZ-2012AS 

MZ-2002B 

MZ-3005S 


MZ-46A 

EBA-35 

SW-4012 

j *Wt: 

4660 6 cyl. 

MAB-4076 

MAB-2057 

MAB-2012AS 

MAB-2002 

MAB-3005S 


MAB-49A 

EB-99 

SW-4012 

; 

4740 6 cyl. 

MZ-4103 

MZ-2154 

MZ-2012AS 

MZ-2002B 

MZ-3005S 


MZ-46A 

EBA-35 

SW-4012 


4760 6 cyl. 

MAB-4076 

MAB-2057 

MAB-2012AS 

MAB-2002 

MAB-3005S 


MAB-49A 

EB-99 

SW-4012 


4840 6 cyl. 

MZ-4103 

MZ-2154 

MZ-2012AS 

MZ-2002B 

MZ-30O5S 


MZ-46A 

EBA-35 

SW-4012 

[illl 

4860 6 cyl. 

MAB-4076 

MAB-2057 

MAB-2012AS 

MAB-2002 

MAB-3005S 


MAB-49A 

EB-99 

SW-4012 


PACKARD 


1938 

1601,1602 8 cyl. 

MAX-4006 

MAW-2006 

MAW-2012S 

MAX-2002A 

MCL-3005CS 

MAB-2040 

MG-77A 

EBA-12 

SS-4001 

1938 

1603,1604,1605 8 cyl. 

MAX-4014 

MAW-2090 

MAW-2012S 

MAX-2002P 

MCL-3005CS 

MAB-2040 

MP-41A 

EBA-12 

SS-4001 

1939 

1700 6 cyl., 1701, 











1702, 8 cyl. 

MAW-4018 

MAW-2006 

MAW-2012S 

MAW-2002A 

MAW-3005S 

MAB-2040 

MG-77A 

EBA-34 

SS-4001 

1940 

1800 6 cyl. 

MZ-4078 

MZ-2134 

MZ-2012AS 

MZ-2002B 

MZ-3005S 


MP-41A 

EBA-33 

SS-4001 

1940 

1801,1802 8 cyl. 

MAW-4018 

MAW-2006 

MAW-2012S 

MAW-2002A 

MAW-3005S 

MAB-2040 

MG-77A 

EBA-34 

SS-4001 

1940 

1803,1804,1805 8 cyl. 

MAX-4041 

MAW-2069 

MAW-2012S 

MAX-3059 

MCL-3005CS 

<P 

MP-41A 

MAX-3075 

SS-4205 

1941 

1900 6 cyl., 1901 8 cyl. 

MAW-4021 

MAW-2006 

MAW-2012S 

MAW-2002A 

MAW-3005S 

MAB-2040 

MG-77A 

EBA-34 

SS-4017 



MAW-4024 

MAW-2128 

MAW-2012S 

MAW-2002A 

MAW-3005S 

MAW-2129 

MG-77A 

EBA-33 

SS-4017 

IF’H 

1903 8 cyl. 

MAX-4041 

MAW-2069 

MAW-2012S 

MAX-3059 

MCL-3005CS 

4> 

M P-41 A 

MAX-3075 

SS-4205 


1950 6 cyl., 1951, 











1952 8 cyl. 

MAW-4024 

MAW-2128 

MAW-2012S 

MAW-2002A 

MAW : 3005S 

MAW-2129 

MG-77A 

EBA-33 

SS-4017 

1942 

2000 6 cyl., 2001, 











2002 8 cyl. 

MAW-4027 

MAW-2128 

MAW-2012S 

MAW-2002A 

MAW-3005S 

MAW-2129 

MG-77A 

EBA-33 

SS-4025 

1942 

2003,2004,2005 8 cyl. 

MAX-4052 

MAW-2069 

MAW-2012S 

MAX-3059F 

MCL-3005CS 

0 

MP-41A 

MAX-307 5 

SS-4205 

1946-47 

2100 6 cyl., 2101 











2102 8 cyl. 

MAW-4024 

MAW-2128 

MAW-2012S 

MAW-2002A 

MAW-3005S 

MAW-2129 

MG-77A 

EBA-33 

SS-4017 



MCL-6003 

MCH-2021 

MZ-2012AS 

MCJ-2030 

M CL-3005 S 

MCH-1040 

MG-77 A 

EBA-45 

SS-4017 

1946-47 

2103,2104,2105 8 cyl. 

MAX-4052 

MAW-2069 

MAW-2012S 

MAX-3059F 

MCL-3005CS 

0 

MP-41A 

MAX-3075 

SS-4205 

1948-49 

2201,2202, 2211, 











2232 8 cyl. 

MCL-6003 

MCH-2021 

MZ-2012AS 

MCJ-2030 

MCL-3005S 

MCH-1040 

MG-77A 

EBA-45 

SS-4017 

1948-49 

2206, 2213, 2226, 











2233 8 cyl. 

MAX-4052 

MAW-2069 

MAW-2012S 

MAX-3059F 

MCL-3005CS 

0 

MP-41A 

MAX-3075 

SS-4205 

1949-50 

2306, 2313, 2326, 











2333 6 cyl. 

MAX-4052 

MAW-2069 

MAW 2012S 

MAX-3059F 

MCL-3005CS 

0 

MP-41A 

MAX-3075 

SS-4205 

1949-50 

2301,2302, 2311, 











2322, 2332 8 cyl. 

MCL-6003 

MCH-2021 

MZ-2012AS 

MCJ-2030 

MCL-3005S 

MCH-1040. 

MG-77A 

EBA-45 

SS-4017 


24th Series 200,300 (early) 

MCL-6003 

MCH-2021 

MZ-2012AS 

MCJ-2030 

MCL-3005S 

MCH-1040 

MG-77A 

EBA-45 

SS-4017 

IV i E#U 

24th, 25th Series 200, 300 

MCL-6113 

MCH-2028 

MZ-2012BS 

MCL-2030B 

MCL-3005CS 

MCH-1051 

MG-77A 

EBA-33 

SS-4017 

| Eg 

24th, 25th Series 400 

MCL-6114 

MCH-2O70 

MZ-2012BS 

M CL-2030 

MCL-3005CS 


MP-41A 

MCL-3161 

SSX-4102 

PLYMOUTH 




1938 

P5 

MZ-4056 

MZ-2108 

MZ-2012AS 

MZ-2105B 

MZ-3005BS 


MP-41A 

MAX-3098 

SW-2813 

1938 

P6 

MAW-4009 

MAW-2030 

MAW-2012S 

MAW-2002F 

MAW-3005AS 


MP-41 A 

MAX-3098 

SW-2813 

19M 

P7 P8 

MZ-4062 

MZ-2108 

MZ-2012AS 

MZ-2105B 

MZ-3005BS 


MP-41A 

MAX-3098 

SW-2813 


P9 P10 

MZ-4062 

MZ-2108 

MZ-2012AS 

MZ-2105B 

MZ-3005BS 


MP-41A 

MAX-3098 

SW-2813 



MZ-4062A 

MZ-2108 

MZ-2012AS 

MZ-2105B 

MZ-3005BS 


MP-41A 

MAX-3098 

SW-2813 


Requires (1) MAW-77 and (1) MG-77A. ★ Includes (4) MZ-19 Brush Springs except as noted. • Used on models with fluid flywheel. : Used with “633" Transmission. 
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AUTO - LITE SERVICE PARTS CATALOG 


STARTING MOTORS AND SWITCHES 


Year 

Model 

Starting 

Motor 

Armature 

Brush Set 

★Commutator 
End Head 
Assembly 

Field Coil 
Package 

Intermediate 

Bearing 

Drive End 
Bearing 

Bendix Drive 
or Clutch 

Switch 

PLYM 

OUTH (Continued) 

1941 

P11, PI 2 

MZ-4089 

MZ-2108 

MZ-2012AS 

MZ-2105B 

MZ-3005BS 


MP-41 A 

MAX-3098 

SW-2813 



MZ-4089A 

MZ-2108 

MZ-2012AS 

MZ-2105B 

MZ-3005BS 


MP-41 A 

MAX-3098 

SW-2813 

1942 

PI 4 

MZ-4105 

MZ-2108 

MZ-2012AS 

MZ-2105B 

MZ-3005BS 


MP-41 A 

MAX-3098 

SW-2813 

1946-48 

PI 5 

MZ-4133 

MZ-2211 

MZ-2012AS 

MZ-2105B 

MZ-3005S 

MAW-2129 

MG-77A 

EBB-8 

{SST-4007 

1949 

PI 7, PI 8 

MCH-6101 

MCH-2028 

MZ-2012BS 

MCH-2002C 

MCH-3005BS 

MCH-1051 

MG-77A 

EBB-8 

tSST-4007 

1950 

PI 9, P20 

MCH-6101 

MCH-2028 

MZ-2012BS 

MCH-2002C 

MCH-3005BS 

MCH-1051 

MG-77A 



1951 

P22, P23 

MCH-6101 

MCH-2028 

MZ-2012BS 

MGH-2002C 

MCH-3005BS 

MCH-1051 

MG-77A 

EBB-8 


1951-52 

P22, P23 

MCH-6201 

MCH-2088 

MZ-2012BS 

MCH-2002F 

MCH-3005BS 

MCH-1051 

MG-77A 

EBB-8 


1952 

P22, P23 

MCH-6205 

MCH-2088 

MZ-2012BS 

MCH-2002F 

MCH-3005BS 

MCH-1051 

MG-77A 

EBB-20 



STUDEBAKER 


1938 

7A, 8A, 6 cyl. 

MAW-4015 

MAW-2091 

MAW-2012S 

MAW-2002A 

MAW-3005S 


MP-41 A 

EBA-12 


1939 

G 6 cyl. 

MZ-4066 

MZ-2120 

MZ-2012AS 

MZ-2002B 

MZ-3005S 



EBA-35 

SW-4011 



MZ-4074 

MZ-2130 

MZ-2012AS 

MZ-2002B 

MZ-3005S 


MAB-124 

EBA-35 

SW-4011 

1939 

9A 6 cyl. 

MAW-4015 

MAW-2091 

MAW-2012S 

MAW-2002A 

MAW-3005S 


MP-41A 

EBA-12 


1940 

2G 6 cyl. 

MZ-4074 

MZ-2130 

MZ-2012 AS 

MZ-2002B 

MZ-3005S 


MAB-124 

EBA-35 

SW-4011 

1940 

10A 6 cyl. 

MAW-4015 

MAW-2091 

MAW-2012S 

MAW-2002A 

MAW-3005S 


M P-41 A 

EBA-12 


1941 

3G 6 cyl. 

MZ-4090 

MZ-2130 

MZ-2012AS 

MZ-2002B 

MZ-3005S 


MAB-124 

EBA-35 

SW-4011 

1941 

11A 6 cyl. 

MAW-4020 

MAW-2091 

MAW-2012S 

MAW-2002A 

MAW-3005S 


MP-41A 

EBA-12 

SW-4011 

1941 

7C 8 cyl. 

MAX-4044 

MAW-2030 

MAW-2012S 

MAX-2002CS 

MCL-3005CS 


M P-41 A 

MAW-3140 

SS-4702 

1942 

4G 6 cyl. 

MZ-4090 

MZ-2130 

MZ-2012AS 

MZ-2002B 

MZ-3005S 


MAB-124 

EBA-35 

SW-4011 

1942 

12A 6 cyl. 

MAW-4020 

MAW-2091 

MAW-2012S 

MAW-2002A 

MAW-3005S 


MP-41A 

EBA-12 

SW-4011 



■MAW-4028 

MAW-2091 

MAW-2012S 

MAW-2002A 

MAW-3005S 


M P-41 A 

EBA-12 

SW-4011 

1942 

8C 8 cyl. 

MAX-4051 

MAW-2030 

MAW-2012S 

MAX-2002CS 

MCL-3005CS 


MP-41A 

MAX-3161A 

SS-4702 

1946 

5G 6 cyl. 

MZ-4090 

MZ-2130 

MZ-2012AS 

MZ-2002B 

MZ-3005S 


MAB-124 

EBA-35 

SW-4011 

1947 

14A 6 cyl. 

MAW-4020 

MAW-2091 

MAW-2012S 

MAW-2002A 

MAW-3005S 


MP-41A 

EBA-12 

SW-4016 



MAW-4020A 

MAW-2091 

MAW-2012S 

MAW-2002A 

MAW-3005S 


M P-41 A 

EBA-12 

SW-4016 



MCH-4001 

MCH-2006 

MAB-2012AS 

MCH-2002 

MCH-3005S 


M P-41 A 

EBA-33 

SW-4016 

1947 

6G 6 cyl. 

MZ-4136 

MZ-2211 

MZ-2012AS 

MZ-2105B 

MZ-3005S 

MAW-2129 

MG-77A 

EBA-33 

SW-4016 



MZ-4151 

MZ-2211 

MZ-2012AS 

MZ-2105B 

MZ-3005S 

MZ-1236 

MG-77A 

EBA-33 

SW-4016 

1948 

7G 6 cyl. 

MZ-4151 

MZ-2211 

MZ-2012AS 

MZ-2105B 

MZ-3005S 

MZ-1236 

MG-77A 

EBA-33 

SW-4016 

1948 

15A 6 cyl. 

MCH-4001 

MCH-2006 

MAB-2012AS 

MCH-2002 

MCH-3005S 


M P-41 A 

EBA-33 

SW-4016 

1949 

8G 6 cyl. 

MZ-4151 

MZ-2211 

MZ-2012AS 

MZ-2105B 

MZ-3005S 

MZ-1236 

MG-77A 

EBA-33 

SW-4016 

1949 

16A 6 cyl. 

MCH-4001 

MCH-2006 

MAB-2012AS 

MCH-2002 

MCH-3005S 


M P-41 A 

EBA-33 

SW-4016 

1950 

9G 6 cyl. 

MZ-4151 

MZ-2211 

MZ-2012AS 

MZ-2105B 

MZ-3005S 

MZ-1236 

MG-77A 

EBA-33 

SW-4016 



MZ-4157 

MZ-2211 

MZ-2012AS 

MZ-2105B 

MZ-3005S 

MZ-1236 

MG-77A 

EBA-33 

SW-4016 

1950 

17A 6 Cyl. 

MZ-4157 

MZ-2211 

MZ-2012AS 

MZ-2105B 

MZ-3005S 

MZ-1236 

MG-77A 

EBA-33 

SW-4016 

1951-52 

10G, 12G 6 Cyl. 

MZ-4157 

MZ-2211 

MZ-2012AS 

MZ-2105B 

MZ-3005S 

MZ-1236 

MG 77A 

EBA-33 

SW-4016 


STUDEBAKER (Truck) 


1938-40 

K-10, K-15, 











K-i 5B, K-15M 

MAX-4018 

MAW-2091 

MAW-2012S 

MAX-2002CS 

MCL-3005CS 


MP-41A 

EBA-12 


1939 

K-5 ('/; ton) 

MAW-4015 

MAW-2091 

MAW-2012S 

MAW-2002A 

MAW-3005S 


MP-41A 

EBA-12 


1941-42 

M5, Ml 5 

MZ-4090 

MZ-2130 

MZ-2012AS 

MZ-2002B 

MZ-3005S 


MAB-124 

EBA-35 

SW-4013 

1941-42 

M16 

MAW-4020 

MAW-2091 

MAW-2012S 

MAW-2002A 

MAW-3005S 


M P-41 A 

EBA-12 

SW-4013 



MAW-4028 

MAW-2091 

MAW-2012S 

MAW-2002A 

MAW-3005S 


MP-41A 

EBA-12 

SW-4013 

1945-48 

M5, Ml5 

MZ-4090 

MZ-2130 

MZ-2012AS 

MZ-2002B 

MZ-3005S 


MAB-124 

EBA-35 

SW-4013 

1946-48 

M16, M17 

MAW-4020 

MAW-2091 

MAW-2012S 

MAW-2002A 

MAW-3005S 


MP-41A 

EBA-12 

SW-4013 



MCH-4001 

MCH-2006 

MAB-2012AS 

MCH-2002 

MCH-3005S 


M P-41 A 

EBA-33 

SW-4013 

1949-50 

R16, R17 

MCH-4001 

MCH-2006 

MAB-2012AS 

MCH-2002 

MCH-3005S 


MP-41A 

EBA-33 

SW-4013 

1949-52 

R5, R15 

MZ-4090 

MZ-2130 

MZ-2012AS 

MZ-2002B 

MZ-3005S 


MAB-124 

EBA-35 

SW-4013 


WILLYS 


1938 

38 4 cyl. 

MZ-4049 

MZ-2089 

MZ-2012AS 

MZ-2088 

MZ-3005S 

MAB-2040 


EBA-46 

SS-4001 

1939 

39 4 cyl. 

MZ-4064 

MZ-20B9 

MZ-2012AS 

MZ-20BB 

MZ-3005BS 

MAB-2040 


EBA-46 

SW-3737S 

1939 

48 4 cyl. 

MZ-4049 

MZ-2089 

MZ-2012AS 

MZ-2088 

MZ-3005S 

MAB-2040 


EBA-46 

SS-4001 

1940 

4-40 4 cyl. 

MZ-4064 

MZ-2089 

MZ-2012AS 

MZ-2088 

MZ-3005BS 

MAB-2040 


EBA-46 

SW-3737S 

1940 

4-40 Panel 

MZ-4049 

MZ-2089 

MZ-2012AS 

MZ-2088 

MZ-3005S 

MAB-2040 


EBA-46 

SS-4001 

1941 

4-41 4 cyl. 

MZ-4093 

MZ-2089 

MZ-2012AS 

MZ-2156 

MZ-3005BS 

MAB-2040 


EBA-46 

SW-3737S 

1941 

4-41 Panel 

MZ-4099 

MZ-4049 

MZ-2089 

MZ-20B9 

MZ-2012AS 

MZ-2012AS 

MZ-2156 

MZ-2088 

MZ-3005BS 

MZ-3005S 

MAB-2040 

MAB-2040 


EBA-46 

EBA-46 

SW-3737S 

SS-4001 

1942 

4-42 4 cyl. 

MZ-4100 

MZ-4109 

MZ-2089 

MZ-2089 

MZ-2012AS 

MZ-2012AS 

MZ-2156 

MZ-2156 

MZ-3005S 

MZ-3005BS 

MAB-2040 

MAB-2040 


EBA-46 

EBA-46 

SS-4001 

SW-3737S 

1942-45 

MB (14-4x4) 

MZ-4113 

MZ-2089 

MZ-2012AS 

MZ-2156 

MZ-3005S 

MAB-2040 


EBA-46 

SW-4001 

1945-49 

Built for U.S.Gov. 

CJ-2, CJ-2A 4 cyl. 

MZ-4113 

MZ-2089 

MZ-2012AS 

MZ-2156 

MZ-3005S 

MAB-2040 


EBA-46 

SW-4015 

SW-4015 

1946-50 

4-63 (Sta Wagon 
& Jeepster) 

MZ-4137 

MZ-2214 

MZ-2012AS 

MZ-2216 

MZ-3005BS 

MZ-2223 


MAX-3098 

SW-2813 


■ Used with Fluid Drive. ★ Includes (4) MZ-19 Brush Springs except as noted. {Current production switch, see page 34 for original equipment part number. 
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Model 

Starting 

Armature 

Brush Set 

★Commutator 
End Head 

Field Coil 

Intermediate 

Drive End 

Bendix Drive 

Switch 


Motor 



Assembly 

Package 

Bearing 

Bearing 

or Clutch 



WILLYS (Continued) 


1947-51 

2T,4T 

MZ-4137 

1 MZ-2214 

MZ-2012AS 

MZ-2216 

MZ-3005BS 

MZ-2223 


MAX-3098 

SW-2813 


MZ-4162 

MZ-2330 

MZ-2012AS 

MZ-2328 

MZ-3005BS 

MZ-1332 


MCL-3098 

SW-2813 

1948-50 

6-63 (Station Wagon) 

MZ-4137 

MZ-2214 

MZ-2012AS 

MZ-2216 

MZ-3005BS 

MZ-2223 


MAX-3098 

SW-2813 

1949-50 

CJ-3A 

MZ-4137 

MZ-2214 

MZ-2Q12AS 

MZ-2216 

MZ-3005BS 

MZ-2223 


MAX-3098 

SW-2813 

1950-52 

CJ-3A 

MZ-4162 

MZ-2330 

MZ-2012AS 

MZ-2328 

MZ-3005BS 

MZ-1332 


MCL-3098 

SW-2813 

1950-51 

4-63, 4-73, 6-63, 











6-73. CJ-3A 

MZ-4137 

MZ-2214 

MZ-2012AS 

MZ-2216 

MZ-3005BS 

MZ-2223 


MAX-3098 

SW-2813 



MZ-4162 

MZ-2330 

MZ-2012AS 

MZ-2328 

MZ-3005BS 

MZ-1332 


MCL-3098 

SW-2813 

1952 

4-75, 2T, 4T, 6-75 

MZ-4162 

MZ-2330 

MZ-2012AS 

MZ-2328 

MZ-3005BS 

MZ-1332 


MCL-3098 

SW-2813 

1952 

6-85 

MCH-6203 

MCH-2088 

MZ-2012BS 

MCH-2104 

MCH-3005BS 

i 

MCH-1051 

MG-77A 

EBB-19 

SS-4018 


★Includes (4) MZ-19 Brush Springs except as noted. 


BEARINGS 



MAW-2129 



MAB-49A DRIVE END BEARING* 
Used on 

Nash 1938-42 and 1946-48 

MAB-124 DRIVE END BEARING* 
Used on 

Hudson 1938-42 and 1946-47 

Studebaker 1939-42 and 1946 

Studebaker (Truck) 1941-42 and 1945-52 

MAB-2040 INTERMEDIATE BEARING 
Used on 

Packard 1938-41 

Willys 1938-49 

MAK-39 DRIVE END BEARING* 

Used on 

Crosley 1940-41 and 1946-47 

MAK-40 DRIVE END BEARING* 

Used on 

Crosley 1940-41 

MAW-77 INTERMEDIATE BEARING 
Used on 

Packard 1940-50 


MAW-2129 INTERMEDIATE BEARING 
Used on 

Dodge 1946-48 
Frazer 1947-51 
Kaiser 1947-51 
Nash 1942 
Packard 1941-47 
Plymouth 1946-48 
Studebaker1947 

MCH-1040 INTERMEDIATE BEARING 
Used on 

Packard 1946-51 

MCH-1051 INTERMEDIATE BEARING* 
Used on 

Dodge 1949-52 
Hudson 1951-52 
Packard 1951-52 
Plymouth 1949-52 
Willys 1952 

MCL-27 DRIVE END BEARING* 

Used on 

Hudson 1948-51 


MG-77A BEARING 

Used on 

Crosley 1940-41 
Dodge 1946-52 
Frazer 1947-51 
Hudson 1951-52 
Kaiser 1947-51 
Nash 1942 
Packard 1938-52 
Plymouth 1946-52 
Studebaker1947-52 
Willys 1952 


MP-41 A DRIVE END BEARING 
Used on 

Chrysler 1938-52 
DeSoto 1938-52 
Dodge 1938-42 
Dodge (Truck) 1938-52 
Packard 1938-52 
Plymouth 1938-42 
Studebaker 1938-49 
Studebaker (Truck) 1938-50 


MZ-44A DRIVE END BEARING* 
Used on 

Crosley 1947-52 


MZ-46A DRIVE END BEARING* 
Used on 

Nash-1946-48 


MZ-1236 INTERMEDIATE BEARING* 
Used on 

Allstate 1952 
Henry i 1951-52 
Studebaker 1947-52 


MZ-1332 INTERMEDIATE BEARING* 
Used on 

Willys 1951-52 


MZ-2223 INTERMEDIATE BEARING* 
Used on 

Willys 1946-51 
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ARMATURES 



MAB-2047 ARMATURE 
Used on 

Nash 1938-42 

MAB-2057 ARMATURE 
Used on 

Nash 1938-42 and 1946-48 

MAB-2113 ARMATURE 
Used on 

Hudson 1938-42 and 1946-47 

MAB-2140 ARMATURE 
Used on 

Nash 1942 

MAJ-2062 ARMATURE 
Used on 

Hudson 1938-39 

MAK-2074 ARMATURE 
Used on 

Crosley 1946-47 

MAW-2006 ARMATURE 
Used on 

Packard 1938-41 

MAW-2030 ARMATURE 
Used on 

Chrysler 1938-48 

DeSoto 1938-48 

Dodge 1938-42 

Dodge (Truck) 1938-50 

Studebaker1941-42 

MAW-2069 ARMATURE 
Used on 

Packard 1940-42 and 1946-50 


MAW-2090 ARMATURE 

MCH-2070 ARMATURE 

Used on 

Used on 

Packard 1938 

Chrysler 1950-52 

MAW-2091 ARMATURE 

DeSoto 1950-52 

Dodge (Truck) 1950-52 

Packard 1951-52 

Used on 

Studebaker 1938-42 and 1947 

Studebaker(Truck)1938-48 

MCH-2084 ARMATURE 

Used on 

Hudson 1951-52 

MAW-2128 ARMATURE 


Used on 

MCH-2088 ARMATURE 

Dodge 1946-48 

Used on 

Frazer 1947-51 

Dodge 1951-52 

Kaiser 1947-51 

Plymouth 1951-52 

Packard 1941-42 and 1946-47 

Willys 1952 

MCH-2006 ARMATURE 

MZ-2053 ARMATURE 

Used on 

Used on 

Studebaker 1947-49 

Studebaker(Truck) 1948-50 

Crosley 1947-52 


MZ-2085 ARMATURE 

MCH-2023 ARMATURE 

Used on 

Used on 

Crosley 1940-41 

Hudson 1948-50 

MZ-2089 ARMATURE 


Used on 

MCH-2028 ARMATURE 

Willys 1938-49 

Used on 

Dodge 1949-51 

MZ-2108 ARMATURE 

Hudson 1951-52 

Used on 

Packard 1951-52 

Dodge 1940-41 

Plymouth 1949-51 

Dodge (Truck) 1939-48 

Plymouth 1938-42 

MCH-2039 ARMATURE 


Used on 

MZ-2120 ARMATURE 

Chrysler 1949-50 

Used on 

DeSoto 1949-50 

Studebaker 1939 


DRIVES 


MZ-2130 ARMATURE 
Used on 

Studebaker 1939-42 and 1946 

Studebaker (Truck) 1941-42 and 1945-52 

MZ-2134 ARMATURE 
Used on 

Packard 1940 

MZ-2138 ARMATURE 
Used on 

Hudson 1940-42 and 1946-47 

MZ-2154 ARMATURE 
Used on 

Nash 1946-48 

MZ-2165 ARMATURE 
Used on 

Crosley 1940-41 

MZ-2211 ARMATURE 
Used on 

Dodge 1946-48 

Plymouth 1946-48 

Studebaker 1947-52 

MZ-2214 ARMATURE 
Used on 

Willys 1946-51 

MZ-2312 ARMATURE 
Used on 

Hudson 1950-52 

MZ-2330 ARMATURE 
Used on 

Willys 1951-52 

MZ-2337 ARMATURE 
Used on 

Allstate 1952 

Henry J1951-52 



EB-81 BENDIX DRIVE 

EB-99 BENDIX DRIVE 

EBA-5 BENDIX DRIVE 

EBA-12 BENDIX DRIVE 

Used on 

Used on 

Used on 

Used on 

Crosley 1940-41 

Nash 1939-48 

Hudson 1938-39 

Studebaker 1938-42 and 1947 

Studebaker(Truck) 1938-48 


Drive Data continued on Nett Page. 
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EBA-29 BENDIX DRIVE 
Used on 

Hudson 1939-42 and 1946-47 


EBA-33 BENDIX DRIVE 
Used on 

Frazer 1947-51 
Hudson 1951-52 
Kaiser 1947-51 

Packard 1940-42 and 1948-52 
Studebaker 1947-52 
Studebaker(Truck)1946-50 


EBA-34 BENDIX DRIVE 
Used on 

Packard 1939-41 


EBA-35 BENDIX DRIVE 


Used on 

Nash 1946-48 

Studebaker 1939-42 and 1946 
Studebaker(Truck)1941-52 


DRIVES (Continued) 


EBA-39 BENDIX DRIVE 

EBB-8 BENDIX DRIVE 

Used on 

Used on 

Allstate 1952 

Dodge 1946-52 

Henry /1951-52 

Plymouth 1946-52 

EBB-19 BENDIX DRIVE 

EBA-45 BENDIX DRIVE 

Used on 

Used on 

Willys 1952 

Packard 1946-51 

EBB-20 BENDIX DRIVE 

Used on 

EBA-46 BENDIX DRIVE 

Plymouth 1952 

Used on 


Willys 1938-49 

MAW-3140 CLUTCH 

Used on 

Studebaker1941 

EBA-52 BENDIX DRIVE 


Used on 

MAX-3075 CLUTCH 

Nash 1942 

Used on 

Packard 1940-42 and 1946-50 

EBA-97 BENDIX DRIVE 

MAX-3098 CLUTCH 

Used on 

Used on 

Crosley 1946-52 

Chrysler 1938-40 

DeSoto 1938-42 

Dodge 1938-42 

EBB-7 BENDIX DRIVE 

Dodge (Truck) 1938-50 

Used on 

Plymouth 1938-42 

Hudson 1948-52 

Willys 1946-51 

_ 


MAX-3098A CLUTCH 

Used on 

Chrysler 1938 and 1941-48 

DeSoto 1942 and 1946-48 

MAX-3161A CLUTCH 

Used on 

Studebaker 1942 

MCL-3075 CLUTCH 

Used on 

Chrysler 1950-52 

DeSoto 1950-52 

Dodge (Truck) 1950-52 

MCL-3098 CLUTCH 

Used on 

Willy s 1951-52 

MCL-3098A CLUTCH 

Used on 

Chrysler 1949-50 

DeSoto 1949-50 

Dodge (Truck) 1949-50 

MCL-3161 CLUTCH 

Used on 

Packard 1951-52 

MZ-3158 CLUTCH 

Used on 

Crosley 1940-41 


BRUSHES 



MAB-2012AS BRUSH SET 
Consists ot 
(2) MAB-12 Brush Insulated 
(2) MZ-1034S Brush Grounded 
Used on 

Hudson 1938-47 
Nash 1938-48 
Studebaker1947-49 
Studebaker(Truck) 1948-50 


MAB-2012CS BRUSH SET 
Consists of 
(2) MAB-12 Brush Insulated 
(2) MCH-13 Brush Grounded 
Used on 

Dodge(Truck)1949-50 


MAK-2012AS BRUSH SET 
Consists ol 
(2) MAK-12 Brush Insulated 
(2) MAK-1034S Brush Grounded 
Used on 

Crosley 1946-47 
Kaiser 1947-51 
Packard 1938-50 
Studebaker 1938-47 
Studebaker(Truck)1938-48 


MAW-2012S BRUSH SET 
Consists ol 

(2) MAW-12 Brush Insulated 
(2) MAW-13 Brush Grounded 
Used on 

Chrysler 1938-48 
DeSoto 1938-48 


MAW-2012S (Cont.) 

Dodge 1938-48 
Dodge (Truck) 1938-50 
Frazer 1947-51 

MZ-2012AS BRUSH SET 
Consists of 
(2) MZ-12 Brush Insulated 
(2) MZ-1034S Brush Grounded 
Used on 

Allstate 1952 

Crosley 1940-41 and 1947-52 
Dodge 1940-48 
Dodge (Truck) 1939-47 
Henry J1951-52 
Hudson 1940-52 
Nash 1946-48 


MZ-2012AS (Cont.) 

Packard 1940 & 1946-47 & 1950-51 
Plymouth 1938-48 
Studebaker 1939-52 
Studebaker(Truck) 1941-52 
Willys 1938-52 

MZ-2012BS BRUSH SET 
Consists of 
(2) MZ-12 Brush Insulated 
(2) MCH-13 Brush Grounded 
Used on 

Chrysler 1949-52 
DeSoto 1949-52 
Dodge 1949-52 
Dodge (Truck) 1950-52 
Hudson 1951-52 
Packard 1951-52 
Plymouth 1949-52 
Willys 1952 
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COMMUTATOR END HEADS 



MAB-2002 COMM. END HEAD 
ASSEMBLY 

Used on 

Hudson 1938-47 
Nash 1938-48 

MAK-2002A COMM. END HEAD 
ASSEMBLY 

Used on 

Crosley 1946-47 

MAW-2002A COMM. END HEAD 
ASSEMBLY 

Used on 

DeSoto 1941 
Dodge 1941 

Dodge (Truck) 1938-41 
Packard 1938-42 and 1946-47 
Studebaker 1938-47 
Studebaker (Truck) 1939 & 1941-48 

MAW-2002F COMM. END HEAD 
ASSEMBLY 

Used on 

DeSoto 1938-48 
Dodge 1938-48 
Dodge(Truck) 1941-50 
Frazer 1947-51 
Kaiser 1947-51 

MAX-2002 COMM. END HEAD 
ASSEMBLY* 

Used on 

Chrysler 1938-48 
DeSoto 1942 
Dodge (Truck) 1938-47 

MAX-2002A COMM. END HEAD 
ASSEMBLY* 

Used on 

Chrysler 1941 
Packard 1938 


MAX-2002CS COMM. END HEAD 
ASSEMBLY* 

Used on 

Studebaker1941-42 
Studebaker(Truck) 1938-40 

MAX-2002P COMM. END HEAD 
ASSEMBLY* 

Used on 

Packard 1938 

MAX-3059 COMM. END HEAD 
ASSEMBLY* 

Used on 

Packard 1940-41 

MAX-3059F COMM. END HEAD 
ASSEMBLY* 

Used on 

Packard 1942 i 1946-50 

MCH-2002 COMM. END 
HEAD ASSEMBLY* 

Used on 

Studebaker 1947-49 
Studebaker(Truck)1948-50 

MCH-2002C COMM. END HEAD 
ASSEMBLY* 

Used on 

DeSoto 1949-50 
Dodge 1949-51 
Dodge (Truck) 1950-52 
Plymouth 1949-51 

MCH-2002D COMM. END HEAD 
ASSEMBLY* 

Used on 

Hudson 1951-52 

MCH-2Q02E COMM. END HEAD 
ASSEMBLY* 

Used on 

Hudson 1951-52 


MCH-2002F COMM. END HEAD 
ASSEMBLY* 

Used on 

Dodge 1951-52 
Plymouth 1951-52 

MCH-2064 COMM. END HEAD 
ASSEMBLY* 

Used on 

Dodge(Truck) 1949-50 

MCH-2104 COMM. END HEAD 
ASSEMBLY 

Used on 

Willys 1952 

MCJ-2030 COMM. END HEAD 
ASSEMBLY* 

Used on 

Hudson 1948-50 
Packard 1946-51 

MCL-2030 COMM. END HEAD 
ASSEMBLY* 

Used on 

Chrysler 1949-52 
DeSoto 1951-52 
Packard 1951-52 

MCL-2030B COMM. END HEAD 
ASSEMBLY* 

Used on 

Packard 1951-52 

MZ-2002B COMM. END HEAD 
ASSEMBLY 

Used on 

Crosley 1940-41 
Hudson 1940-42 and 1946-47 
Nash 1946-48 
Packard 1940 

Studebaker 1939-42 and 1946 
Studebaker(Truck)1941-42 
and 1945-52 


•Not Illustrated 








MZ-2002E COMM. END HEAD 
ASSEMBLY* 

Used on 

Crosley 1947-52 

MZ-2002F COMM. END HEAD 
ASSEMBLY* 

Used on 

Hudson 1950-52 

MZ-2088 COMM. END HEAD 
ASSEMBLY* 

Used on 

Willys 1938-41 

MZ-2105B COMM. END HEAD 
ASSEMBLY* 

Used on 

Dodge 1940-41 and 1946-48 
Dodge (Truck) 1939-48 
Plymouth 1938-42 and 1946-48 
Studebaker 1947-52 

MZ-2156 COMM. END HEAD 
ASSEMBLY* 

Used on 

Willys 1941-49 

MZ-2216 COMM. END HEAD 
ASSEMBLY* 

Used on 

Willys 1946-51 

MZ-2328 COMM. END HEAD 
ASSEMBLY* 

Used on 

Allstate 1952 
Henry J 1951-52 
Willys 1951-52 
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SWITCHES 



SS-4001 


SW-2813 


SW-4001 


SST-4007 




SS-4705 


SS-4001 SWITCH 

Used on 

Frazer 1947-48 
Hudson 1938-39, 1941-50 
Kaiser 1947-48 
Nash 1942 
Packard 1938-40 
Willys 1938-41 

SS-4007 SWITCH* 

Used on 

Crosley 1946-48 and 1951-52 

SS-4014 SWITCH* 

Used on 

Allstate 1952 
Henry J 1951-52 

SS-4017 SWITCH* 

Used on 

Packard 1941 and 1946-52 

SS-4018 SWITCH 

Used on 

Willys 1952 

SS-4025 SWITCH* 

Used on 

Packard 1942 

SS-4030 SWITCH* 

Used on 

Hudson 1951-52 

SS-4205 SWITCH* 

Used on 

Packard 1940-42 and 1946-50 

SS-4702 SWITCH* 

Used on 

Chrysler 1936 
Studebaker 81941-42 


SS-4703 SWITCH* 

Used on 

Chrysler 1938-41 

SS-4705 SWITCH 

Used on 

Chrysler 1942 and 1946-48 
DeSoto 1942 and 1946-48 

SS-4707 SWITCH* 

Used on 

Chrysler 1949-50 
DeSoto 1950 

SST-4001 SWITCH 
Use SST-4007 

Used on 

Dodge 1946-50 
Plymouth 1946-50 

SST-4006 SWITCH 
Use SST-4007 

Used on 

Dodge 1951-52 
Plymouth 1951-52 

SST-4007 SWITCH 
Replaces SST-4001, SST-4006 
Used on 

Dodge 1946-52 
Plymouth 1946-52 

SSX-4001 SWITCH 

Used on 

Chrysler 1950-52 
DeSoto 1950-52 

SSX-4002 SWITCH 

Used on 

Chrysler 1952 
DeSoto 1952 


SSX-4101 SWITCH* 

Used on 

Chrysler 1950 

SSX-4102 SWITCH* 

Used on 

Packard 1951-52 

SW-2813 SWITCH 

Used on 

DeSoto 1938-42 

Dodge 1938-42 

Dodge(Truck)1938-50 

Plymouth 1938-42 

Willys 1946-52 

SW-2827 SWITCH* 

Used on 

Dodge(Truck) 1950-52 

SW-3737S SWITCH 

Used on 

Willys 1939-42 

SW-3911 SWITCH* 

Used on 

Crosley 1940-41 

SW-4001 SWITCH 

Used on 

Crosley 1940-41 

Willys 1942-45 

SW-4005 SWITCH* 

Used on 

Nash 1938-40 


SW-4010 SWITCH* 

Used on 

Hudson 1938-39 

SW-4011 SWITCH* 

Used on 

Studebaker 1939-42 and 1946 

SW-4012 SWITCH* 

Used on 

Nash 1941-42 and 1946-48 

SW-4013 SWITCH* 

Used on 

Studebaker(Truck) 1941-52 

SW-4015 SWITCH* 

Used on 

Willys 1942-49 

SW-4016 SWITCH* 

Used on 

Studebaker 1947-52 

VC-4003 SWITCH* 

Used on 

Nash 1938-39 

XA-554 SWITCH* 

Used on 

Hudson 1940 
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FIELD COIL PACKAGES 


MAB-3005BS FIELD COIL PACKAGE 
Consists dI 
I MAB-1007G 
1 MAB-1008 
1 MAB-1009 

1 MAB-1010F 

2 MAF-59 

Used on 

Nash 1938-39 

MAB-3005S FIELD COIL PACKAGE 
Consists ot 
1 MAB-1007 
1 MAB-1008 
1 MAB-1009 

1 MAB-1010 

2 MAF-59 

Used on 

Hudson 1938-47 
Nash 1938-48 

MAJ-3005S FIELD COIL PACKAGE 
Consists o( 

1 MAJ-1007 
1 MAJ-1008 
1 MAJ-1009 

1 MAJ-1010 

2 MAF-59 

Used on 

Hudson 1938-39 

MAK-3005S FIELD COIL PACKAGE 
Consists of 
1 MAK-1007 
1 MAK-1008 
1 MAK-1009 

1 MAK-1010 

2 MAK-44 

Used on 

Crosley 1946-47 


MAW-3005AS FIELD COIL PACKAGE 
Consists of 
1 MAW-1009B 
1 MAW-1010B 
Used on 

DeSoto 1938-42 
Dodge 1938-42 
Dodge (Truck) 1938-50 
Plymouth 1938 


MAW-3005S FIELD COIL PACKAGE 
Consists of 
1 MAW-1009 
1 MAW-1010 
Used on 

DeSoto 1946-48 
Dodge 1946-48 
Frazer 1947-51 
Kaiser 1947-51 

Packard 1939-42 and 1946-47 
Studebaker 1938-42 and 1947 
Studebaker (Truck) 1939 & 1941-48 


MAX-3005S FIELD COIL PACKAGE 
Consists of 
1 MAX-1007 
1 MAX-1008 
1 MAX-1009 

1 MAX-1010 

2 MAX-64 

Used on 

Dodge (Truck) 1938-47 


MCH-3005BS FIELD COIL PACKAGE 
Consists of 
1 MCH-1009B 
1 MCH-1010B 
Used on 

DeSoto 1949-50 
Dodge 1949-52 
Hudson 1951-52 
Plymouth 1949-52 
Willys 1952 


MCH-3005CS FIELD COIL PACKAGE 
Consists of 
1 MCH-1009C 
1 MCH-1010C 
Used on 

Dodge (Truck) 1949-50 

MCH-3005ES FIELD COIL PACKAGE 
Consists of 
(1) MCH-1009E 
(1) MCH-1010E 
Used on 

Dodge (Truck) 1950-52 

MCH-3005S FIELD COIL PACKAGE 
Consists of 
1 MCH-1009 
1 MCH-1010 
Used on 

Studebaker1947-49 
Studebaker(Truck) 1948-50 

MCL-3005CS FIELD COIL PACKAGE 
Consists of 
1 MCL-1007F 
1 MAX-1008 
1 MAX-1009 

1 MCL-1010F 

2 MAX-64 

Used on 

Chrysler 1938-52 
DeSofo 1942 & 1951-52 
Packard 1938 & 1940-52 
Studebaker1941-42 
Studebaker(Truck)1938-40 


MCL-3005S FIELD COIL PACKAGE 
Consists of 
1 MCL-1007 
1 MAX-1008 
1 MAX-1009 

1 MCL-1010 

2 MAX-64 

Used on 

Hudson 1948-50 
Packard 1946-51 

MZ-3005BS FIELD COIL PACKAGE 
Consists of 
1 MZ-1007D 
1 MZ-1008 
1 MZ-1009 
1 MZ-1010D 
2-MZ-32 

Used on 

Dodge 1940-41 
Dodge (Truck) 1939-48 
Plymouth 1938-42 
Willys 1939-52 

MZ-3005S FIELD COIL PACKAGE 
Consists of 
1 MZ-1007 
1 MZ-1008 
1 MZ-1009 

1 MZ-1010 

2 MZ-32 

Used on 

Allstate 1952 

Crosley 1940-41 and 1947-52 
Dodge 1946-48 
Henry J1951-52 

Hudson 1940-42 and 1946-47 & 1950-52 
Nash 1946-48 
Packard 1940 
Plymouth 1946-48 
Studebaker 1939-42 and 1946-52 
Studebaker (Trutk) and 1941-42 and 
1945-52 
Willys 1938-49 



